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СВЯТВТШАГО 


 ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СУНОДА 


ЧАЕН,.У, 


ВЕЛИКОМУ ГОСПОДИНУ. 
ПРЕОСВЯШЕННЪЙШЕМУ 
ПЛАТОНУ, 
АРХТЕПИСКОПУ 
МОСКОВСКОМуУ и КАЛУЖСКОМУ 


м 
Свято - Троицик!я Серевы Лавры 
СВЯЩЕННО - АРХИМАНДРИТУ , 


Московской Славеногреколащинской Акаеши. 


„ДИРЕКТСРУ и ПРОТЕКТОРУ 


: Досшопочшеннфйшему своему благодВшелю 
и милосшивёийшему ошцу СЪ глубочай- 
шимЪ почшен!емЪ приносишЪ М. А. 
Греческаго языка учишель 


Егорб Пономаренё. 


ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙЦИЙ ВЛАДЫКО! 


Милосшивёйний Ошець а Архипастырь? 


Я надъюсь, чшо Ваше Вы. 
сокопреосвященсшво, и малый 
мой шрудъ великодушнаго: удо-_ 
сшоише приняпия.. о Димосеенъ 
онаго достоин. Почему я Вя- 
шему Высокопреосвященсшву и 
посвятить его дерзаю. Прими- 
ше его бдатосклонно, и съ нимъ 


од тру- 


ь 
трудившагося нелишише впредь 
продолжен я Вашего покровишель- 
ства. | 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА ! 
Милостивёйшаго а и Архипастыря 
| и 
7 Всепокорн5йш!й слуга. 
| о. Е, п. р. 
| й 
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ПРЕДУВЬДОМЛЕНТЕ 


къ . 
Благоскловному читателю. 


Изв сшно , что ДимосеенЪь между всБми 
Орашорами, какихЪ ни родила премудрая дре= 


вносшь , вовсемЪ учевомь свёш$ почишаешс® , 


превосходнымЪ. СлЗдовашельно и о прево-. 


сходсшвВ какЪ всБхЪ, шакЪ наипаче сей его 
р%$чи , по признан!ю (*) Д1онимя Галикарнас- 
скаго никто, думаю , соми$ващться не будешЪ, 
Ибо вЪ немЪ показываешся прямсе краснор$ че. 
Высок!я дарован!я и важносшь словЪ не силь- 
ны ли показашь яснЪе Решорику ? Ибо’ кь 
сочинен1ю хорошей рзчи и искусшву Орашор- 
скому больше способсшвуюшЪ примфры изящ- 
ныхЬ ОрашоровЪ, и правильное разум не 
оныхь , нежели всякая пусшая шонкость пра- 
вилЪ. Впрочем великосши вещей, и важно- 
сти слов „. изрядному и плавному р5чи раз- 
положен!ю ‚ знанию склонять слушашелей на 
свою стшорену, вперять чттолибо =Ъ ихь сердца, 


{4 пра- 


ых 


и очочайний 


(*) Ту этёр КтусФяутос гуф иратубоь орофиро мы 


фона исЪ^б препос сднфйщею, | 
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‚правильно возбуждать я укрощашь страсти, 


хорошо посшановлять и ушверждать доказа- 
тельства, по свидЪшельсшву самаго Нице- 
рона , подражащеля Димосеенова, ни ошЪ ‘кого 
лучше не можно научищься, какЪ` изЪ Димо- 
сосна, 


Правда есть вЪ немЪ много такого, что 
сЪ нашимЪ временемЪ и нравами не сходно , 
что вЪкошорымЪ образом? кажешся быть не- 
пристойнымЪ ; но какЪ кЪ сему шо иногда по- 
буждалЪ его чрезмФрный жарЪ, то позволяли 


- @е и мсшо и случай, когда онЪ говориль: 


но чему шо. что кажется бышь вЪ Димосее- 
н$ порохомЪ ‚, нимало не ошнимаешЪ ‘славы 


_ у сего толь превосходнаго Орашора, и непре- 


пяшсшвуешь кЪ прилёжному онаго чшен!ю. 
При шомЪ ‚ какой бы ОрашорЪ неподверженЪ 


былЪ порокамЪ? Но у насф неимёющимЪ по- 


рокояЪ почитается шолько шошЪ, кшо мало 
оныхБ имбешь ; а украшен многими и по- 
хвальными добродёшелями. 'ТаковЪ былЪ Ди- 
мосеенЪ у ЕЪ чемЪ вс. исшиниые краснорфч!я 
дюбишели согласны, Прямая просшоша (*), 

не 


{*) Простота, но’ овильная , пысокая и пели- 
честленная елть достэйнфйшй пывБорб и 
прямой пкусб, свазаяЪ один Франц узсной ети- 
хстворенЪ у Каошя вЪ книг& © П074ь3$ и Уупо- 

иревлемн пырезакныхВ хамней. 


| 
| 


лом $ 


не украшенный видЪ краснор®ч!я, и сила слова | 


не имфющая нималой пухлосши .’( которых 
добродфшелей кф сожалЗн!ю у многихЪ Ора- 
торовЪ : невидно ) вошЪ бл. читашерь! добоо- 
дЪшели нашаго ‚Оратора . добродфшели пре- 
восходныя и прехвальныя ! 


ВпрочемЪ бл. читашель! признаюсь что 
переводЪ мой неё краснорёчив® (ибо я стяа- 


рался. переводишь просшо, и сохранить ц5- 


лосшь смысла) но ежели найдушся тобою по- 
трЬшности вЪ перевод ; шо вБ награду за мое 
кЪ обществу усерд:е прошу великодушно оныя 
исправишь. Ибо, чрезЪ с1е великодушие шру- 
дящиеся кЪ большимЪ шрудамЬ возбуждающ- 
ся. Ежели же не смошря на о симЪ моимЪ 


малымЪ шрудомф шы будешЪ доволенЪ . шо. 


уже я идостигЪ шой цзли, копорой желаль 
досптигву ть, 


И 
Ей 


СО ДЕРЖАНЕ РЬЧИ ДИМОСОЕНА 


о 
Вёнив. 


Авиняне м Оизейцы имфя войну сЪ ФилиппомЪ 
вЪ Херон!и 11опийекомЪ городБ были побъждены. 
ФилиппЪ по одержани побфды , ВЪ @ФивахЪ посша- 
вилЪ гарнизэнЪ, 
Аеиняне опасаясь, чтобы и имЪ шогоже ‘самаго не 
претерофть , и чая$ что тираниЪ востанешЪ про- 
тивь их. вздумали заблаГовременно починить г0- 
редозую сш5ну ВЪ шБхЪ м$стахЪ , ГД она была 
разломана. И какЪ для починки стфнЪ избраны 
изЪ каждаго поколфнтя надзирашели ‚ шо дая 
сего случая Пзндтюн!Иское поколфне ошЪ себя иэзбра- 
л0 Димосеена. Орашорф имфя вЪ рукахЪ своихЪ 
понедостатву общесшвенныхЪ денегЪ истра- 


были 


ДБО , 
шилЪ на шо нфсколько своихЪ собетвенныхЪ у 


шолько неимфлЪ разчоша СЪ общестомЪ$ на и ош- 


даль оныя обществу вЪ дарЪ. КтщисефонЪ одинЪ 
изЪ правителей города воспользуясь симЪ случзаемЪ, 
подзяЪ © немЪ вЪ (СенашЪ толосЪ слфдующий: поне- 
же ДимосеенЪ ДимосвеновЪ сынЪ вакЪ до сего. вре- 
мени оцазывахЪ обществу свое усердие , шакЪ и 
ным им5я порученную доджносшь стараться о по- 
чиикь стЪ5нЪ, по недостатиу на ту работу де- 
негЪ истратияЪ н$елольно своихЪ собстшвенныхЪ, и 
ес ошдзАЪ вЪ дарЪ обществу: шо дабхаговолитЬ 
СенашЪ и народЪ увфнчишиь его златымЪ вфнцемЪ вЪ 
тедтр$ при представлеми нозыхЪ тратедй, къ 
смотрентю коихЪ можешЪ быть стечешся множе- 
ет во народа. № нанЪ сей совъшЪ сдБхался извф- 


етнымЪ и народу › шос востааЪ на Ктисифона доно- 


зцикЪ ЕсхинЬ непрлятель Димосвема говоря, что 


сей голоеЪ ие спразедливЪ по тремЪ закемамЪ: по 
Е пер 


ря 


покорив ихЪ подЪ свою влаеть. 


и не. 


$ 


ь й 
РНЕ РАВЕН сх 


ТЕ 


первому , который запрещаешЪ увЪфнчазать не дав- 
шаго отчота 3ВЪ своей должноеши до шфхЪ порЪ» 
пока совершенно не дасшЪ. Но ДимосеенЪ , гово- 
ришЪ оиЪ, ошчота никогда не давзлЪ, когда надЪ 
публичною каЗмою и строемемЪ сшфнЪ поставленЪ 
былЪ главнымЪ $ шо должно ему ожидашь награж- 
ден!я до швхЪ порЪ, пока по изсафдован!и окажется 
чисшЪ. По второму , который велишЪ увбнчавать- 
ся ВЪ (*) Пникз ‚, шо есть вЪ собраши, обвиняк 
гражданЪ позволившихЪ  обнародо:ашь ДимосееновЪ 
зонецЪ вЪ шеашрф. По шретьему , кошорый над- 
лежишЪ до изслВ дования какЪ всей жизни Димос- 
Эна, шакф и до пр-влен!я реснублики- Ибо повел5- 
засшЪ онЪ,; чтобы никакихЪ ложныхЪ списковЫ не 
приносишь ®Ъ Мешроу, гдЪ всяк!я публичныя книги 
хранятся. СверхЪ сего говоришЪ ‚ что КшисифонЪ 
не справедливо свидЪтельсшвоваяЪ о усерд!и и шша- 
ви Димосеена при строени стбнЪ $ ибо, де, онЪ 
оказался зломысленникомЪ и врагомЪ. отечества. Сей 
шреп1й закон, ДимосеенЪ упошребивЪ вЪ свою 
нользу какЪ безопасный якорь, побБдилЪ: противии- 
ка ‚ разположивЪ сильнЪйшимЪ и разумнЪйшимЪ по- 
РядвомЪ рёчь о донощивв. Ибо отсюда получилЪ 
случай отразить противника, А два друше закона 
нервый о не давшихЪ ошчота, вторый о обнародо- 
зан!и ‚ положилЪ вЪ срединБ рфчи ; подобно полко- 
зодцу хуждиие посшавивЪ вЪ срединб, а на краяхЪ 
положивЪ сильнЪйштя, всс, чшо было ‘не столь СИЛЬНО, 
сЪ объзихЪ сторонЪ ухрфпилЪ. А кажешся онЪ ине 
безЪ пользы расположилЪ свою р5чь, и хитрость 
свою показахЪ ис ие пристойно. Ибо что должно 
было говорить. о законахЪ вЪ начзаБ рЪфчи, шо онЪ 
иакЪ бы умалчивая говорилЪ другимЪ образомЪ. Ибо 
ЕехинЪ ложный прочишалЪ законЪ о вБнцахЪ, На 


кошо- 


== == 


(*) ПнекЪ было мфсто вЪ АвинахЪ зЪ замнь города, 
ГАЪ были закенныя собраня. 


ром 


который отз5тетвуя орашорЪ нашелЪ скучай г030-> 

ряшь о спо сбф сноего правлентя; какЪ бы между 

т5мЪ утверждалЬ несправедливость выше обЪявлен- 

наго закона» И шакЪ разположенте р5чн было шаное, 

А самое основан! ‘рфчи у Рсхина законно $ а х Диз 

мосаена Справедливо. И для обфихЪ се разном рно 

полезно, что вЪявь ме изслБдовано. Содержанте 

было судебное, письменное. Сей. доносЪ поданЪ былЪ 

еше при жизни Филиппа $ а р$5чь и судЪ ‘произве- 

денф быль при началь держа сшвовам!я А лександрз» 

И6э по смерши Филенпа @изейцы продерско выгнали 
ь отЪ себя гарнизон поставленной ФилиппомЪ; шо 
АлександрЪ почешши себя ошЪ нихЪ презреннымЪ 
Оив-г разорилЪ зЪ конецЪ. ПошомЪ раскаявшись вЪ 
своемЪ поступки и будучи пораженЪ етшыдомЪ оста 
вилЪ Грелю и наиесЪ войну варварамЪ. Афиняне 
зздумали, что они получили случай судить изм и- 
никовЪ причинившихЪ Греши обиды: и тпакимЪ об- 
разомЪ произведенЪ былЪ судЪ» И шакЪ начало р5- 
ми состоишЪ вЪ прошении , будучи раздфлено по ча- 
стямЪ. И орзаторь напередЪ снискизаетЪ себ 
благосклонность , которая весьма здЪсь пошребна. И 
подражая сему Гомерову стиху, говоришЪ; „, ПО 
‚‚ слушайте меня пс БОГИ и БОГИНИ ‚,.. СверхЪ 
того показызаетЪ уже надежду на благосклонность 
елу шашелей : ибо зетьли бы онЪ не имфлЪ шакого 
духа; шобы ине отважился весь родЪ призвашь 6б0- 
го»Ъ. А сме (сколь много я обществу  оказызаю 
‘усерайя ) взято изЪ опредфлентя Кшисифонова. И до- 
казываеш”Ъ , что онЪ во всю свою жизнь имфАЪ кБ 
обществу усерме, и безнрестанное о иемЪ попече- 

’ ие; и прежде жедаетЪ лишишься жизни у нежела 
такого духа» 


- ДИМОС@ЕНА 


о 
Взнцв. 


В первыхЪ , Аеиняне, молю всЪхЪ боговь 
и богинь. чшобы и вы шоликую же мнё 
вЬ семЪ д5лВ оказали благосклонность , 
сколь великое я кЪ общесшву и ко всБмв 
замЪ дзже до сего времени оказываю усердЁ: 
пошомЪ , что касаешся до васЪ, и-до ваше- 
то благочеспия и славы, да вложашЪ боги 
вЪ мысль вашу не избирамь вамЪ совбшни» 
комЪ моего прошивника `ВЪ шомЪ; какЪ ме.-. 
ня надлежишЪ вамЪ слушать; (ибо се бы- 
лобы бЪдсшвенно,) но посшупашь по за- 
конамЪ и по присягВ, вЪ которой между 
прочимЪ справедливым и чесшнымЪ написа- 
но и се: „обихЬ равно надлежишЪ слу- 
›› шашь. ., То есшь, не шолько ни одного 
не обвиняшь по предосужден!ю ‚, или равную 
обфимЪЬ оказывашь благосклонность. но и` 
позволяшь каждому изЪ них шакой вЪ за- 
щищенм себя весть порядок, какой кшо 
охошно изберешЪ. 
2. По многим? , а нояпаче по `двумЪ 
сильнЪяшимь причинамь, Аеинлне, я гочши 
ры т се уж 
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уже побЪжденнымЪ кЪ сему дВлу присшунаю. 
Во первыхВ. чшо мы споримЪ не обЪ одинакикь 
дЪлахЬ, ибо иное есть мн8 нынф лишишься 
вашей ко мн6 благосклонносши,. ‘иное Есхи- 
ну не устолшь вЪ своемЪ дБ^Ь. Но чшо до 
меня : = —_ (однако я вЪ начал$. моей рЪчи ни- 
чего не хочу говорить печальнаго) А Ксхину 
обвиняшь меня нёшЪ довольной причины. Во . 
‚ вшорыхь . чшо вс$ люди ошЪ природы имБ- 
ютЪ себЪ даннымЪ , чшобы слушать сЪ удо- 
вольсшв1емв ругашельсшва и клевешы ошЪ 
другихВ произносимыя; а собственныя похва- 
лы сЬ нфкошорою досадою. И шакЪ изЪ сих» . 
что до пряшносши ошносишся ‚, шо имфешЪ 
ЕсхинЪ; а что, шакр сказашь, всёмЪ несно» 
сно, осталось МнБ. Но хошя я сего опаса- 
ясь не стану упоминашь о дБлахЪ мною 
учиченныхр , ине покажу , чшо я могу кле- 
вешь си опрозертнушь ., ниже, почему я 
заслуживаю чесшь; однако присшувая кЪ 
шому`, чшо я д$лалЪ, и как управлялЬ об- 
щесшвомЪ . привужденнымЪ себя нахожу много 
‘товорищь © самомЪ себ. И шакЪ буду спа». 
рашься поступать `вЪ семЪ`случа$, какр мож- 
но, умфренн5е. А о чемЪ заставишь товоришь 
самое д5ло. шШого причиною будетЪ шошЪ, 
кто былЪ причиною сей шяжбы. Вы, я ду* 
маю, суд!и ›, единодушно вс скажеше, что 
у меня сЪ КтисифономЪ с1е дЪло есшь об- 
щее. и мнВ не меньше в семь дБлБ должно 
стараться. Ибо. когда похищен!е какой ни- 
будь вещи, да еще ошЪ вепр1яшеля. причи- 
вяешЪ несносное оскорблеше, шо кольми па- 

ЧС, 
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ме лишене вашей благосклонности и снисхожде. 
ня столько оскорбишельно . сколько пр!обре- 
шен!е онаго любезно и велико. 


3, При семЪ д8лВ прошу и молю всЪхЪ 
васЪ. внимашь моимЪ словамЪ вЪ защище- 
н!6 себя самато ошЪ клевешЪ пооизносимымЪ 
справедливо и СЬ законами согласно, кошо- 
рые дав СолонЪ . вашЪ друг. и всего. на- 
рода благодфшель разсудилЪ. чшо не шолько 
должно оные написашь. но и подшвердить 
вашею ‘судей клящвою: и (1е мн кажешся 
овЪ сдЪлалЪ не для шого, что как бы не 
довфряль вам; но поелику зналЪ, чшо 
шхЬ обвинен и клевешЪ. кошорыя СЪ 
корыспию своею можешЪ нанесшь донощикъ, 
пошому чшо онЪ напередЪ предлагалЪ свою’ 
Р$Ъчь., другому избфжашь не возможно, какЪ 
шолько шогда, когда вы, суди. и шото, 
которой говоришЪ посл , благосклоннаго удо- 
сшоише вниман!я, пошомЪ и шого и другаго 
СЪ равною справедливосп!ю выслушавЪ , ва- 
конец правой о всемЪ учинише судЪ. 


4. Вознам$рившись же во всей моей жиз- 
ни и во зсёхЪ двлахь вь общесшв5 мвою 
совершенныхЪ сего дня дашь ошчешь , чшо 
сдЗлалЪ я вЪ’ начал р5чи., паки призываю 
боговЪ, и предЪ лицемЪ вашимЪ молю ихь, 
дабы вопервыхЪ., колимя я общесшву и 
всфмЪ вамЪ оказывалЪ услути. шоликую и 
мн5 ошЪ васЪ вЪосемЪ моемЪф дЪлВ получить 


благосклонносшь : пошомь да васшавяшЪ 


вась 


НЕЕ ЕЕ 
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вас боги вЪ семЪ дВлБ судить насБ шак$ о 
какр прилично славВ всего общества и в 
гочеспию каждаго. 


5. Ежелибы Есхин? доносилЪ ‚на меня. 
только вЪ шомЪ. о чем произвелЪ двло 
по бы я шошчась сталЪ’ кЪ Сенату за себя 
ошвф$шсшвовать шолько вЪ силу Сенашскаго 
обо мн опредбленя. Но когда онЪ и еще 
много на меня взнеср, да и во многомЪ ме- 
ня оболгалЪ. то занужное и справедливое. 
почишаю , Аеиняне, предложишь напередЪ о 
пюмЪ . чшобы кшо нибудь изЪ васЪ слушая 
посшороннихЪ р$чей. небезЪ вняшносши слу- 
шалв справедливость моей р$чи. И шакЬ 
посмошрише вы. сколько я ошвёшсшвуя на 
клевешьы: ЕсхиномЪ на меня нанесенныя! буду 
говоришь о своих привашныхВ д$лахЪ про- 
сто и справедливо. Ежели вы меня почишае- 
ше шаковымЪ ‚ каковымЪ описываешЪ вамЪ 
меня ЕсхинЪ, (ибо я всегда жилЪ СЪ вами )» 
по и непозволяйше болфе мч говоришь . 
хошя бы яи самым лучшимЪ  образомЪ 
праниль общесшвомЪ, но всшавЪ приговора- 
ми свойми меня осудише, А ежели вы шоч- 
но вЪ шомЪ увфрены, чшо я лучше его, и 
ош? лучшихЪ родителей провзшелЪ, и при- 
шомЪ (чшобы не сказать чего вепристой-_ 
наго), я и всБ мои сродники неё хуже ве хВ 
простыхЪ гражданЪ, шо ни вЪ чемЪ боле 
ему не вфрьше; ибо вы видише, чшо онБ 
прошивЪ меня во всем говоришЪ неправду $ 


а меня вЪ’ семь д5лЬ, какь М роЖАКо своею 
благо» 


благосклонносп!ю и милостНо подкр®пише 
Но осколько шы: ни пронырливЪ , ЕсхинЬ., од- 
нако вЪ семЪ случаБ очень ошибся., думая $ 
что я осшавя говоришь о всфхЬ мною вЪ 
обществ$ совершенных д$лахЪ , стану упо* 
минашь о швоихЪ ругашельсшвахЪ:‘’ ншЪ , 
я не столько безумень ‚ чтобы это сдфлалЪ, 
Но я сперва изслВдую_- клевешы и ложныя 
представлен1я употребленныя прошивЪ моего 
правлен!я общесшвомЪ : пошомЪ , ежели они 
благоволяшЪ выслушашь , упомяну и о семь 
` `безстыдномЪ поношен!и. 


б. Подлинно он прошивЪ меня мното 
предложиль важнфишихЪ пороков$, а н$ко* 
шорыя..изЪ нихЬ по нащшимЪ законамЪ и жеь 
сточайшей казни достойны. Но намфрене 
сего дла соединено СЪ непрЕяшельскимЬ мще» 
в1емф ‚ съ безчеспиемЪ , поношенемЪ , оскор- 
бленемЪ , и всемЪ , чшо до сего ея 
Когда бы сти баты на меня доносы бы 
ли справедливы ;. по бы се общество не 
могло: изобресть для меня довольныхВ казней, 
Я. се шакЪ вольно говорю потому, что. не 
должно ошнимашь вольносши ни у кого гово» 
рить исшинну предЪ народомЪ , или позво 
ляшь оную СЪ обидою. или ненависпию * 
ибо. чрезЪ се. Аевиняне, боги свидЪше* 
ли ‚ чшо и справедливосшв и законЪ граждан» 
скй и правосуд!е нарушаюшся, Но естьли 
‘мой вЪ разсуждени общесшва проступки. 
которые онЪ видфлЬ, сшоль были велики $ 


&коль великими онЪ ихЬ нынё вЬ обвинене_ 


Б МЕН. 


ПЕРРЗЕЧЩИНЫЯ еее дииы Е ое ее те еЕЯЕ ка ЕВЕ 


вен 


ВЕНЕ ЕЕ НЫ 


меня представиль и изчислилЬ ; шо я заслуз 
живаю наказан позаконамЪ; а ежели онЬ 
видЪлЬ, чшо я дЪзлалЬ что либо досшойное 
суда . шо `долженЪ былЪ` донесть. и шакимЪ 
образомЬ произвесть  судЪ: и ежели я се 
пишу проптивЪ законовр; по судишь меня 
в? нарушени оныхЪ, Ибо ‘он. вЪ `моемЪ 


ДЪлБ на Кшисифона доносишь не можешЪ $. 


ежели онф вздумалЬ обзинишь меня. шо для 


чего доносилЬ на Кшисифона? По-самой истин- . 


вЪ, ежели онф во всем шомЪ,; чшо на меня 
взнесЬ . или вБ другомЪ чемЪ либо прим 
шилЪ . чшо я прошивЪ васЪ погрЬшилЪ+ шо 
есть на все законы , Казни . суды влекуция 


за собою. жесшокя наказаня, И когдабы 


ЕсхинЪ по сему сомною посшупилЪ. и’ симЪ 
способомЪ на Меня доносилЪ; шо бы его 
донос былБ `справедливЪ; но‘онф ошстшупивЪ. 
ошЪ правато пуши, и осшавивЪ ^ обвийяшь 
‘меня вЪ шо самое врёмя ‚ когда с1е мною 
`было исполняемо . наконень по прошеств!и 
н5сколько времени доносы, поношен!е и зло- 
слове на меня вымышляешЪ . и обвиняя меня 


призывает к® суду Ктисифона: причиною. 


всей шяжбы пПоставляетЪ нашу СЪ ним 
вражду. ‘Однако сомною для сей никогда не 
имфвЪ дла’ у друтаго явно сшараешся ош» 
няшь честь: И шакф между прочимЪ з что 
можно сказать, вЪ защищен! Ктисифона’, 
справедливаго. Аеиняве, мн$. Кажешся шакже 
быть справедливымЪ и пю, чшобы намЪ саг 
мемЪ позволить’ с ЕсхиномЪ поговорите д 
нашей враждё., не ср шБмЪ ,‘чшобы остшаз 
Нк о ; № ВИВ» 


о РА 
че 


мыл ладь к чьи 


—————— 


зизЪ наше д$ло искать, какЪ бы нанесшв. 


друтому обиду. Ибо се беззаконно . и са-. 


` мое величайшее Зло» 


я. ИзЪ сего видфшь можеше, Аеинянёу, 


‚что всв Си. доноси ‘несправедливы. Но я. 


‚ каждое изЪ нихЪ наифренЪ изсл5довашь” по- 


Ра 


рознь, и боле всего шо.‘ чшо онЪ о мирб. 
и посольств$ она меня‘ нанес; и чшо  сд8е 
лалЪ онЪ св Филокрашом 5, сказалЪ на ме- 


‘ия. Но падобно, Авинянё, привести _вамз, 


на память д$ла прошедшихь временЪ, чшое 
бы вамЪ насшояция яснзе увидб5шь, Вы’ 
вопервыхВ при начал Фоюйской войны на: 
црёзЪ меня. (‘ибо вЪ шо время я неправил> 
обществом ) шакое  имфли сердце, чшо 
ФокшцовЬ! спасши хош$лизхошя и видвли у 
что ‘они’ ‘поступали . не! справедливо. Но 
пртяшно вамЪ было . когда какое нещаспие_ 
случалось ФЭивейцамЬ ‚, на кошпорыхЪ вы 6еёзЪ 
причины сердИлись. Ибо они. ВЪ шаспиипослу* 
жившемь имЪ вЪ Левкшрахь неумфренно поз 
сшупили. НошомЪ ПелопоннесЪ раздБлялся наз 
часши. Ибо непрряшели ЛакедемоняиЪ не были 
столь сильны» чтобы могли ихЪ раззорить: 
и‘прежн!е правители уже не: власшня были 
надЬ ихЬ’ городами; но. между обоями сими 
былЪ раздорЪ и возмущен!е, О ЧейЪ провф. 


`давЪо ФилипаЪ (да. нельзя было и; не про- 


вЪдашь), И подкупив5 измфнниковЪ изъ 
#сВхЪ городовЪ щедрыми дарами. собралЪ. и 
ихЬ между собою’ перемушилЪ.  НопослБдокь 


ФбольсшивЬ всёхЬ, которые не могли пред». 


Бо ‚ ВИе 


видзшь могущаго оттуда произойши эля у 
собралЪ войско. и прошизЪ всфхЪ вооружил-. 
ся.. Но какЪ Фивейцы н:скучившись  продол> 
‚жентемЪ войны . будучи по побфждаемы . шо 
`АРУЦЯя прешери$ вая” непаспуя явно принуж- 
йены ‘были прибзгнушь {Ъ вамЪ; для того 
ФилиппЪ не допуская ситЪ мБ городамъ 
соединишься ‚ вамЪ мирЪ., а имЪ обфщаль 
подать помощь. И шакЪ чшо ему вЪ шомь 
помогло , чшобЪ ваеЪ безЪ всякаго сопроши- 
вленёя обольстишь ? То. ппо проче Греки 
нерадфн!емЪ ли шо, или незнанемЪ ихЪ, или 
сми шёмЬ. и другимЪ назвапь должно , когда 
вы вели войну’ за всеобщее благо . (какЪ изь 
самого дЪла явсшвуешЪ ) ни денег , ни вои- 
новЪ. и ничего вЪ помощь вамЪ не давали. 
На копорыхЪ хошя`вы по справедливосши и” 


сердились „ однако’ повиновались Филиппу. 
з \ 
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8. И шакЬ сей мирЪ по симЪ причинамБ, 
ме моимЪ’ старанемЪ . (СкакЪ’ клевешалЪ 
ЕсхинЪ) заключенЪ былБ. А обиды и под- 
купы имфвиие вЪ шомЪ учаспие (ежели кто. 
справедльво ‘разсудишЪ ) шого были причиною. ` 
И с1е я для изыскавя исшинны сшоль под- 
робно изсл5дываю. А ежели каюмя либо вБ 
шомЪ примфчены будушЪ погр5шносши, шо 
це недо меня касаешся. Ибо первый са ` 
лалЪ приговор о мирБ АрисшодемЪь коме- 
данш? ; а мошЪ, кшо это на себя принялЪ,; 
написал, и о произведенйи его всячески сша- 
‘рался. был» ФилокрашВ Агвусш, швой. Ес-. 

_ хивь, сообщникЪ , а не мой , иболбе не лги: 
& 


= 


= 


‚’® подави!е толосЪ . согласивыися на се по 
какой шо причин$., о шомЪь я шеперь умол- 
чу, были ЕувулЪ и КифисофонЪ. Ноя ни- 
чего и никогда. Однако ЕсхинЪ при шШоль 
ясных ‘обслояшельствахр , до шакого до- 
шелЪ безстьыдства, чшо осм$лился сказашь , 
будшо я былЪ виновникомБ сего ‘мира; а 
всему общесшву недопускалЪ сего произвесть 
сЪ согласлемь всвхЬ ГрековЪ. Но шы , какЪ 
шебя справедливо назвашь ? Ты, видя шако* 
вое дВло и препяшсшве кЪ соединеню Гре- 
ковЪ прошивЪ Филиппа мною производимое ; 
о кошоромЪ сЪ шоликимЪ крикомЪ произно- 
` силь гласЪ . вознегодовалЪ ли на меня, и 
ззошедЪ на с1е м$сшо. обЪявильЬ ли народу 
о. в5 чем шы меня шеперь обвиняешь? И 
есшьли бы я быль подкупленЪ ФилиппомЪ 
чтобы ‘не допусшишь ГрекамЪ прошивф его 
соединиться . шо. шебЪ нё должно было мол- 
чашь; а объявить симЪ шаковыя злодЪян!я, 
Но шы ‘сего не сдЗлалЪ ‚ и ни кому не обЪ- 
являлЪ. Да и ни кЬ кому изЪ ГрековЪ не 
было шогда посольсшва; ‘но уже давно’ ихВ 
намфрен1я вЪ разсужденти сего были явны 5 
и ЕсхинЪ не только вЪ ‹семЪ д8лВ не подалЬ 
вдраваго сов5ша; но и жесшоко, хошя неспра-. 
ведливо . поносишЪ общесшво. Ибо, ежели вы 
прочихЪ ГрековЪ просили вамЪ вЪ помощь, а вм5- 
ств и кь Филлиппу сами посылали послов 
`© заключен!и мира; шо шёмЪ самымЪ не нужду 
республики ., и долгЬ чесшныхЪ тражданЪ , но 
дВло Еурибашово исполнили. Но это не шакЪ, 
ме шакь. Ибо, чшо вы намфревались сдЪ- 
Бз дать ? 


` в нете 


лалпь ? И за чфмЪ посылали? Для. зая 
ключен1я ли мира? Но они уже мирь имЗли. 
Для вызыван!я-ли на войну ? Но ващь совЪшЪ 
былЪ о мирБ. Почему извф$сшно, чшо я не 
быль виновникомЪ прежняго мира. Справед- 
ливо и по, что ди во всемЪ прочем ие 
‘винень , чшо онЪ на меня ни взнесу. 


9. А Когда общество заключило мирь, 
по разсудаше ‚ чшо и шошВ. и другой  изЪ 
насЪ намфревалсея дёлашь; изЪ чего вы у- 
знаеше. кшо ва всемЪ помогал Филиппу .’и 
кшо старалсд объ васЪ и спосцёществовалЪ 
полз общества: И шакЪ что касается до 
меня; я подал голос, чтобы послы до- 
плывши до шото мёсша. гдз. быль ФилиппЪ, 
‚ истребовали ошЪ него присягу ; но они и по 
`опредблен!и моем сд$лащь сего не хош$ли. 
А чшо изЪ шого слБдовало, я вамЪ, Аеиня- 
не» кращко то. покажу. ‘Филиппу выгодно 
‘было шо, чшобы время между присягою. го- 
‚разда болфе продолжалось; а вамЪ чтобы 
`тораздо меньше. ‹ Для чего? Для. того; чшо 
вы не чполько СЪ шого- времени, когда дава- 
тли © мирф присягу; но и когда еще вадБя- 
’‘лись бышь миру , осщавляли всё звоинск!я 
пр1угошовлёня. А онЪ всегда о; щомЪ сша 
рался „ надфясь, (что было справедлива ) 
`ошняшое имф вЪ обществв прежде прислги , 
‘крзпко 66% присвоишь, И кшобы -для сей 

причины зажошфлЪ добровольно разрушить 
_ мирь ? Я предвид$вЪ се, Аеиняне, и разсу- 
дивЪ , подаль оиеь отправить ‚посло8Ъ. 
шуда, - 


\ 


— _ в 


зпуда . ‘тд былЪ ФилиппЪ , и тотчась шре 
бовашь присяги, чшобы по соглас1ю вашему 
ОФракйцамЪ. вашимЪ союзникамЪ владфющимь 
шЪми городами. которые нынз разорилЪ 
ФилиппЪ СерремЪ, МиршемЪ ‘и ЕргискомЪ 
обрявлено было ето ‘злоумышлен!. дабы 
©нЬ напередЪ взявЪ вытгодныя м5сша не по= 
корилЬ себф всей Оракми, и чтобы будучи 
вспомощесшвованЪ деньгами. и вооруженЪ. 
многолюдсшвомЬ воииовЪ . удобно не могЪ 
_завоевашь и прочихЪ вещей, О семЪ опред5= 
лени Есхин ничего не говоришЪ ., и его не 
чишаеш» ; но чшо я опредвлилЪ ввесшь по* 
слозЪ. вЪ шомЪ онЪ меня обличаешЪ. Чисжь. 
мн$ надлежало дфлашь ? Не Нодавать голоса на 
по, чшобы. взошли послы пришедшие  сЪ ва- 
ми сдфлашь совзЪшЪ? или приказать Архишек- 
пору не давашь имЪ м$сша для смошреня? 
Но они и безЪ сего опроед8леня могли смо» 
трфть за’ дв8 (*) ассы, И шакЪЬ самыя ма- 
лыя выгоды я должен былЪ доставлять 
обществу, а самыя величайшия (какЪ посту. 
пили с1и) надлежало досшавишь Филиппу. 
НЬшЪ. Возми шощЪ голоеЪ и прочишай, о ко- 
торомЪ ЕсхинЪ , зная, что сдбланЪ противь 
го. умолчаль. 


ГОДОСЪ, 


з› При’ правителВ МнисифилВ  владЪю: 
 ЩемЪ ошЪ поколВн!я Панд!онидова, мЪся- 
„Ца (**) Еканомвеона, 30 дил, ДимосеенЪ 
р Б 4. ъ5 Димо- # 


(.) Малая монеша» 
{"*) Тюнль 


55 ДимосееновЪ сынЪ Пеан!еанинЪ подалЪ го“ 
› ЛОС слВдующй: понеже ФилиппЬ ошпра» 
.› вивЪ послов кЪ АеинянамЬ о мирб взо- 
$) шелЪ сЪ ними вЪф союз: шо да благово- 
.. лишЪ СенашЬ и народь Аеинейскй шошь 
4. мИрЪ., который в} первомЪ собранёи заклю- 
„ ченЪ., принесши кЪ концу. И изЪ всёхЪ 
з„ А@инянЪ избрашь кВ посольсшву пять чело» 
 ВЪКЬ. кошорымЪ безЬ всякаго замел^Ънтя 
)э должно отправляться шуда , гдЪ по слуху 
„э будешь ФилиппЪ, и исшребовашь ошЪ нега 
›з присягу, и вЬ скоромЪ времени ушвердить 
‚› договор между ФилиппомЬ и Аеинянами , 
з, взявЪ сЪ обфихЪ сшоронф свидфшелей. КЪ 
›› посольсшву избраны ЕувулЪ Анафлиспий у 
з Есхинф Коеокидёкй, КифисофонЪ Рамнуз!й, 
‚. ДимокрашЪ Фменск в, 'Клеонь  Коеокид- 
5) скай 93 * 


то, Когда я подаваль сей голосЬ не © 
Филипповой, но обЪ общественной польз$ сша 
раясь: Шо добрые сЁи послы пвимало объ 
обществ нё пекуциеся промфшкали в 
Македон!и цфлые шри м5сяца., когда уже 
изр Фраки Филиппь вышелЪ , раззоривши вЪ 
конец всБ шамошн!е города, когда можно 
было чрезЪ десяшь, а покрайнфй мёрф шри- 
нашцашь или чешырнашцать дней пруБхать. 
вЪ ЕллеспоншЪ , и смасти шЪ$ города, взявь 
присягу . прежде нежели онф ихВ раззорилЪ. 
Ибо, или бы онЪ при насЪ ихЪ не шронулЬ; 
или бы мы не взяли ошЪ него присяги; и 
°зжакь бы он не ушвердилЬ мира; а пошому 
тоге 


Хх 


$$- 


мото и другато. ему бы не удалось, шо 
есть, покорищь Города, и ушвердишь мирЪ, 
Сего первою причиною ‘был ‘обман Филип- 
пов и нарушене вфроносши сихБ беззакон- 
ныхЬ и богопротивныхЬ людей. ‚Почему я 
`‹признаюсь,-что какЪ вЪ шо время, шакЪ и 
нын$; и вЪчно буду им ть кЪ нимЪ ненависть. 
11. Но вы увидише его другое злод$я- 
ве. которое еще сего болфе. Когда Фи- 
липпВ обЪщался имфть съ. нами мирр взявЪ 
уже Орак!ю по нерадЪн!ю сихЪ ‚ непослушав- 
шихр моего голосаз$ шо опяшь за денги под- 
купляешвВ онЪ ихЪ кь шому, чшобы они не 
выфжжали из Македонии до ш$хф  порь., 
пока онф пригошовишЪ воинск!е снаряды про- 
шивЬ ФокИцоРЪ. и чшобы вы ‘ош нихВ 
ув5домившись, чшо онр уже гошовЪ, и нам$- . 
реваешся ишши вЪ пушь, не только не вы- 
сшупали СЪ воинами. и приплызЪ на галерахЪ 
къ городу . какЪ прежде не заграждали порщ- 
ма; но и непреждебы о шомЪ узнали, какв. 
уже бы ‘онЪ былЪ внушрь города, и ничего 
бы вамЪ не осталось шогда дЪлашь. ‘Однако 
ФилиппЪ весьма много боялся того, чтобы вы 
по завоеван1и имЪ сего прежде, нежели онЪ разо- 
рилЪ ФощанЪ, о шомЪ услышавЪ\, не вознам$ри- 
лись имЪ подать помощи; и его бы намфре- 
ня остались безЪ усп$ха: опяшь беззакон- 
наго сего челов ка уже невмЪстБ сЪ прочими 
посланниками › Но подкупляешЪ одного. чшо- 
бы онЪ возвёсшиль вамЪ о всем  такЬ., 
посредсшвомВ чего все погибло, т 
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12. Ещея вас прошу и молю. Аеиняне, но 
зсевремя нашей шяжбы помнишь шо. что; еже- 
ли ЕсхинЪ на меня ‘кромБ сего еще не будешь 
ничего взносишь, шо и я не скажу посшрон- 
няго ни одного слова; а когда онф будешЪ 
меня злословить .- ина меня клеветашь . шо 
и меня нужда ‘заставишф на каждое изъ 
сихЪ крашко ошвфшсшвовать. И шакЪ ка- 
\1я то были слова имЪ. произносимыя , по- 
средством кошорыхЪ все погибло? ..Не 
„должно. де, смущаться о щомЪ, чшо Филипи5 
„Уже внушрь города. Ежели вы будеше спо- 
.э койны, Шо будешЪ все по желан!ю вашему, 
„э»Й гы услышише чрезЪ два или шри дни, 
;) что онЪ шому будешЪ другЪ, кЬ’ кому 
.э шелВ` непрляшелемь; а шому напрошивЪ 
‚› сад$лаешся непрряшелемВ, кЪ кому шел. 
;, друтомЪ. И говорил сЪ великою гордо». 
„› стью. что не словами ушверждающся друже-_ 
.. сшва. но общими выгодами. А полезно и 
> Филиппу и ФованамЪ ‚и вамЪ всфмЪ шо, 
.. Чшобы избавиться онф суровосши и ум5- 
з. св$н!:я @ивейцовЪ ,,. —(С1е мноме СЪ удо- 
вольсшвему ошЪ него слушали по шой 
причин, что между нами и Фивейцами былЪ 
раздорЪ. ЧшожЪ вскорё за шёмВ послфдова- 
ло? Спусщя не много послЗ того времени 
нещасшные Фокцы пали,›и города ихЪ бы- 
‘хи раззорены. А вы повинуясь сему были 
спокойны. и не долго послВ того. сЪ полей 
привозили домой оруж{е, когда ФилиппЪ пользо - 
вался злашомЪ. При чемь еще Фивейцы и 
@ессалониши начали имзшь 65 нами вражду; 
де : $ и. 3 


ие: . Оомеие 
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?а ФилиппЪ для сей причины сЪ нами подру- 
тнлся. Но для доказан1я истинны прочитай 
-мн5 и ЖаллисееновЪ голосЪ и письма Филип- 
па, в коихЬ вы ясно с1е увидише, 


ГОЛОСЪ, 


.э При правлен!и Мнисифила вЪ собран 

„ УчрежденномЪ ошЪ цолководцезВ. и по при» 

„, товору главныхЪ правишелей и Сенаша. ут 

уэдня (*) Мемакшир! она Каллисеень Ешео#и- 

„ ковЪ сынЪ ‘подал голосЪ слБдующий: чшо- 

‘бы никшо ‘изЪ АеинянЪ ни по какой при- 
›. чин$ на цол$ не ночевалЪ ; но вЪ тород 

;5и ВЬ (**) ПиреЪ, кром$ шфхЪ, которые сво- 

‚., ставлены для охранен!я, И каждой бы изЪ. 
`„сихЬ  охранялЪ що м$сшо, кощорое ему 
‚досталось. не ошходя ошЪ него ни днемЪ 
‚ни ночью. А кшо че будешЪ повиновать- 

.ся сему опред$леню шопур наказанЪ бу- 

..дешЪ, какЪ измфнникЪ , есшьли не пока* 
.„жешЪ точно. того, чшо ему сего избъжать 
.. было не возможно. А о неизбфжныхЪ слу- 

 наяхь должно судишь главному полковод- 

„цу. Квесшору и Севашекому пиецу. СЪ 

.„, полей шошчасЪ должно ошвозишь оруже,. 
..И кошорыя ощсшояшЪ ошЪ города скола 

„» 120 версшЪ, шЪ должно ошвозишь вр го- 

„„родЪ и Пирей; а ежели омстоящь будушЬ 

у. далёе 12с версшФ. шо ошвозишь вЪ Елев- 
_эзинЪ , вЪ Фили, Афидну., РамнунЪ и Суз 
„НШ. Сей голосбЪ  Камисеена Фалерея. 


{“) Сентября. 
{**) Ашаической пристшание 
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И шакЪ вЪ сейли надеждЪ заключили вы мир 

и сели обфщалЪ вамЪ оный наемникЪ? Про- 
ее й г 

читай же и самое письмо, кошорое посл 

зпого получили мы ошЪ Филиппа. 


ПИСЬМО ОТЪ ФИЛИПЦА, 


›› Филипп Царь Македонск! Авинейске“ 
„му Сенашу и народу здравя желаешЪ. 
‚. Знайше, чшо я взошель вЪ городЪ и Фь- 
„„ЮйцовЪ покорилЪ. Кошорыя торода мн$ до- 
.› бровольно сдались. вЪ шхЬ я поставилв 
5 гарнизон?; а кошорые не повиновались моей 
.. власши. ш$хЬ ‘покорилЪ силою, и взявЬ 
„ ВЪ полон жителей, городЪ смВшалЪ съ 
‚› ПЫЛЬЮ ; НО услышавЪ . чшо и вы пригойто- 
„, вляешесь имЪ помогашь, пишу кЪ вамЪ, 
„чтобы вы бол5е о шомЪ не забошились. 
„ Корошко сказашь, вы мнЪ кажешесь быпьь 
„ь несправедливыми ‚, ‚ибо ушвердивши мирь 
„, выходише на сражен!е не смошря на шо, 
„ чшо Фокйны вЪ нашемЪ договорф учасшёя 
„не имЗли, По чему, ежели вы нарушише 
„„ ВЪрность, шо ни вЪ чемЪ меня не пре- 
„› дупредише, какЪ развВ вЪ нанесенги обиды. уз 


13. Слышише ли, какь онЪ вЪ письмВ 
своемЪ кр вамЪ своимЪ союзникамЪ ясно до“ 
казываетр ., что, де. я эщо д$лалр Аеиня-= 
„ намь съ ихЬ неволею и прискорбноспию.? 
„По чему ., когда вы о семЪ благоразсудише. 
‚- @ивеяне и Фессалонишы . шогда почшеше 
„ихь за наших иепрёяшелей, и шогда мнё 

‚› пов 


ет 
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„ повзрише. „ ОнЪ хошл сего точными сло- 
вами ненаписалЪ $ однако хош$лЪ . чшобы с1е 
вЪ его словахЪ разум$лось. И шакЪ воору- 
жившись прошивф ихЪ. шакЬ ихЪ очароваль + 
что оми не могли ни предвидфшь сл5дешай 


| 


ош шого произойши могущихЪ; ни осшере», 


гашься $ но принудилЪ ихЪ попустишь ему 
все шо дёлашь. чшо онЪ хочеш, ОшЪ чего. 
нещасшные Эивейцы шерзались всегда очевид- 
ными б$дешвями. А сей в$рносши ходашай, 
который возв$сшивЪ ложное насЪ обольсшилВ, 
сам? оплакиваешЪ нын$ нешаспие ФивейцовЪ, 
и доказываешЬ , сколь они сожалфн:я досшой- 
ны. будучи самЪ виновникомЪ Фокйскихв 
нещаспий , и всего. чшо ни`прешерп$ли Гре- 
ки. Ты, ЕсхинЪ. смущаешся и собол$зну- 
ешЪ. о нещаспии ФивейцовЪ . владБя городами 
и полями вЪ В1опии; а я радуюсь. чшо не- 
чаянно позванЪ на судь ошь шого, кошорый 
оныя произвелЪ  злодЪян1я, | 


14. Но мн нечаянно попалось на мысль 
шо, о чемЪ присшойн5е будешЪ о говорить 
посл. Почему я опяшь возвращаюсь кф шёмЪ 


доказательсшвамЪ ‚ какимЪ образомЪ подку-_ 


пы и обиды были причиною сихЪ возмуще. 
ин, Ибо. когда вы обманушы были Филип- 
помЪ чрезЪ сихЪ имЪ подкупленныхЪ пословЪ.. 
кои принесли намЪ’ ложную в$сшь; шо шак- 
же обманушы были и Фоюйць. ошЪ чего 


раззоренъ ихЪ городЪ. ЧшожЬ сдлалось ?. 
Эессалонишы * негодные люди. и глупые 9и- 


зсйцы Филиппа почли за своего друга, благо- 
д5шеля 
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АЪшеля и защишника. ОнЪ имЪ быль всё? 
°и они никого другаго не слушали, чтобы 


имЪ кто ни совБшогалЪ. Но вы хошя все 
презирали и на шо негодовали ; однако им8. 


ли мирЪ. - Ибо вы одни: ничего бы - не. могли” 


сд5лашь . И проч!е Греки равно обманушые 
и обольщенные своею надеждою, сЪ охошою 
вели МирЪ, хошя: ихЪ на войну уже и давно 
вызывали. Ибо. Филипп ‚окруживЬ Иллири- 
ковЪ. и ТрибалловЪ ‚ раззоривЪ. нфкошорыхь. 
изЪ ГрековЪ. и покоривЪ. многолюдныя вой-. 
ска, а нёкошорыхЪь ошправившихся къ нему, 
для примирен1я., вЪ ‘числб коихь. былЪ, Ес-‹ 


хинЪ . подкупивЪ . всфмЪ , прошивЪ кошо> < 


рыхЬ онЪ  вооружалея, нанесЪ войну. Но. 
примфшили ли. они шо, или нВшЪ;. се сд... 
всемЪ другое и до’меня не касаешся. Иба- 
я вам, и шфмЪ. куда вы мёня посылали + 
поедсказывалЪ. Вов города ошЪ шото през. 


`шерп$вали уронЪ ., что. ихЪ главные осыпаны. \^ 


были дарами. А часшные люди или` шого на 
могли предвидфщь или по своему ‘распубшно- 
му жиш!ю всЪ были подвержены сему неща» 
спию.. Но каждый увфренъ быль о своемъ. 
благополучии . и думалЪ., чшо: чрезЪ нещае. 
спия другихЪ свое имбн!е безопасно сохра>. 
Нить можно, ежели онЪ захочешЪ. ТакимВ. 
образомЪ., ‘я думаю произошло и шо. чшо. 
- простой. народЪ по нерадфн1ю своему поше-. 


рялЪ: вольность, и главные. примф шили, чо. 


они прежде, нежели все кром$ себя над$ялись. 
‚ продашь. продали самихЪ ‚себя. Ибо’ сперва, 
когда -они ‘были подкупляемы › назывались... 

| | | 4ру- 
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ДРУЗЬЯМИ и гостьми; а нын8 называют ‘ихЬ 
обманщиками `. оо и всёмЪ 
тмЪ ‚, чшо можно сказашь о шаковыхь из* 
мБнникахь. } 


° 15, Ибо никшо, Аеинянё, для досшав- ' 
вленёя пользы измфннику нё ‘прашишЪ им54 
ня, и сшавЪ тосподиномЪ того, чшо ‘он 
за деньги купишЪ, о, прочемь не сшанеть 
совфтовашься сЪ измённикомЪ, А иначё низ 
чего бы не. было онаго щасшлив$е Но ифшЪ; 
вЪшь: да и сшашщься тому не льзя. А ког 
да сильный И ищуций владфшь госу дарсшвомЪ 
До сего доститнешЪ; шо И измённики будущь 
ВЪ &го власти, кошорыхЗ онЪ увидя беззакон!е, 
сперза ихЪ ненавидишв, ношомЪ перасшаешЬ 
имр вфришь; наконець‘ихЪ будешЪ гнашь. Раз= 
судите, хошя время сихв о произшесив й и 
минешся $ однако память ихЪ всегда осшаеша 
ся У благоразумныхЪ и честныхЪ. До ш$хВ 
порр Ласвень былЪ ФилипновымЪ другомЪ 
пока предавалЬ ОлинбЪ. Ло шЪхЪ порЪ Тимо- 
лай; пока разоряхь Фивы. До шЪхЪ порв 
БудикЬ и СимЪ} и оба Дабвирви . пока по* 
Коряли ему. бессалию. И хошя они озлоблены. 
обезчещены, И всякое зло прешери$ ваютЪ; од= 
йако весь ‘свЪ полонЪ измённикоеЬ. Что 
Арисшраш® вЪ’ Сицюн®? Чу Пзрилай вЪ Мё- 
терахЪ ? Не изгнаны ли были? изЪ чего ясно 
ВИДЬШЬ МОЖНО. ЧШО ШошЪ, который сЪ ве. 
хикимь `шщая!емЪ сохраняешЪ ошечесшво. а 
сихЪ ненавидишЪ , вамр’. ЕсхинЪ . измфнаиа 
$аИ5 и наемникамь подаешь случай кЬ пода 
. Купл6= 


куплентю. И вы для многих прошивобор- 
сшвующихь вашимЪ намфренянЪ . - вепредимы 
и. подкуплены, А чрезЪ самихЪ себя нЪког- 
да погибали. 


16. И шакЪ о дЗлахЪ в? шо вромя произвб> 
дившихся еще много осталось. говорить; 0д- 
нако думаю и сего довольно, Но ЕсхинЪ взнесЪ, 
на меня какЪ бы собранйе всфхЬ своихЪ. зол. 
и беззаконй, отр. коихв предЪ вами. какф. 
уже. судтями. сдБлавшимися  ПослЗ, нежели у 
когда оныя. дЪла производились . ‚надлежишЬ 
мнЪ себя очистить. (Но вы, можешр быть 
уже и смущаешесь прежде. моихЪ словЪ. в$- 
дая, что онЪ вр шо время был? подкуплен?; а 
онЪ называешЪ с{е дружесшвомЪ и госшопр!им- 
ством: и нынф обо мнб сказалЪ (которой, 
де. меня поносишЪ. вф госпопрёимстшв$ Алек- 
сандра) я поношу шебя вЪ угощен!и шебя 
Александром ? Ошкуда шы эщо взялЪ?. 
И какЪ сего удосшоился ? Я не сшолько безу- 
менЪ, чшобы назвашь’ шебя ФилипповымЪ 
тосшем? , или АлександровымЪ, другомЪ. Ибо 
„жашелей. и вс$хр прочихВ наемников долж- 
но ли почишащь, друзьями шЪхЬ. которые, 
ихЬ нанимающЪ ? Ни какЪ не должно. По- 
чему ? Да се и сшаться не можешЪ. Но я 
шебя называю наемникомр прежле Филиппо- 
вымЪ, а нынб АлександровымЪ. Также: и всв 
си. Или шы сомнфваешся? шо спроси ихЪ. 
Или вмфсшо шебя я ешо сд$лаю. Аеиняне , 
каким} вамЪ кажешся бышь ЕсхинЪ? Наемни- 
комЪ ? или госшемЪ АлександровымЪ ? Слы- 

О _  щишь 


авс 
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шишь ли, что ени  ошвзЗшсшвуютЪ ? И 
шакь на сей доносЬ намфренЪ я самЪ за 
себя ошв5шсшвовать. и говоришь о своихЪ дЪ- 
лахЪ: а хошя они довольно изв$сшны Есхину, 
однако пусшь выслушаешЪ : почему я дерзну 
сказашь) чшо я не шолько с1и мн$5. опред$лен- 
ныя досшоинсшва. нои вымишя заслуживаю. 
Возми и прочши мнБ самый доносъ, 


доносЪ. 


17 .›При правлен!и Херонида 6 дня м3ся- 
„ца (*) Елафивол1она, ЕсхинЪ АшромешовЬ 
$. сынЪ Ковокидск! ’ доносит на Ктисифо- 
» на Леосеенова сыва Анафлиспия вЪ шомЪ, 
>> что онЪ подалЪ голосф прошивный законамЪ, 
„(шо есшь ., чшобы  соблаговолено было 
‚› Ддимосеена Димосеенова сына Пеанй!еанина 
.з УвВнчашь златымЪ взнцемЪ, и во всенарод- 
„› номЪ зрЗлищ$ празднованйя вЪ честь бахусу 
›э при представлен!и новых шрагедй обЪ- 
„› явить , что народЪ увёнчаваешЪ злашымВ. 
› в5нцемЪ Димосеена Д. сына Пеанеанина 
.. за всБ его похвальныя дфла, и непрестанно 
‚› ВСЪМЬ ГрекамЪ и всему Аеинейскому на- 
‚› роду оказываемыя благодВян1я , шакже за. 
‚> мужесшво и посшоянсшво какЪ вр слов. 
> шакЪ и вф дЪлБ соединенныя СЪ пользою 


_„, общесшва ‚ и за особенное усерд!е дфлашь, 


› сколько возможно, все служащее кЪ благо- 
„› сосшоян1ю ошечесшва ). `С1е все ложно и 


3. прошивно законамЪ. А закономЪ  вопер- 


в. „› вых} 


ый 


\°) Февраля. 
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„вых запрещается, чшо либо ложнаге 
„вносить ЕЪ публичныя книгохранишельни- 
..цы: во вторыхЪ увфнчаватшь вфнцемЪ шо- 
55 22, КШО еще не далЪ ошчоша вЪ своей 
.. должносши. А Димосеену поручена долже 
‚5 НОСШЬ сшарашься © возобновлении город? 
.)скихЬ син, и всеобщая казна. ПришомВ 
‚. запрешаюшь ‘законы обнародовашь вБ- 
.)Нець въ шеашр$ во время празднован!я въ 


‘.’чесшь Бахусу. и при новыхЬ тшратедяхЪ: 


„но по приказан:ю Сенаша вЪ немЪ обнаро- 
>», довашь . а по согластю народа. во всенарод` 
„ номР собрази. Ширафь 50 шаланшовЪ, 
‚з СвидЪ тели Кифисофонь Киф. С. ами 
. КлеонЬ кл. с, Коеокидсюй „, 


18. ВошЪ вЪ чемф, Аеиняне, ЕсхинЪ 
доноситЪ на сёй голосЪ. Но я надфюсь изъ, 


сего жь. вамЪ доказать. чшо н& все буду 
справедливо ошвфиешворамь. Ибо я шфмь 
же, какЪ и онЪ пишя порядкомЪ, о всемЪ 
буду говоришь вЪ своем мфсшб, и ничего + 
‘разве пс незнанию... не опущу. -И шакф , 


когда КшисифонЪ написалЪ вЪ своемЪ опре-- 


`дВлени, чшо я словомЬ и дБломьЬ Аеиней- 
скому народу усердсшвовалЪ, и Все обще- 
сву полезное сЪ великим сшаравшемЪ  до= 
спавлялр. и за сме признал меня досшой- 
нымЪ. похвалы; по по ми$н!ю моему мои д5ла 


должны быть подвержены суду. Ибо по изслБ > 


дова ни всфхЬ моихЬ дБлЬ узнаемЪ , справед- 
ливЪ ли, илн ложенЪ толосЪ поданной обо 
мн а а А чшо оньЬ — опредЗ- 
лилЬ 


ре сара сть тАМАЯ УЗИ 
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лил увфнчашь Меня вБнцемЪ,; нё ПрибавивЪ 
кЪ тому сихь словЪ (пока онф ‘не дасшЪ 
ошчеша). и чшо повелвлЬ  обнародовашь 
иънецЪ вЪ шеашов; шо мн кажешся и че. 
принадлежишЪ кЪ правленю общесшва. д0-. 


`стойнф ли я вёнца. и обнародованя онаго 


въ собрани; или нфшШЪ. Я думаю, чшо 
должно мн$5. показашь и ШВ законы, на ко- 
шорыхЪ основываясь КшисифонЪ с1е писалЪь 


`Такимь образомЪ я’ намфренЪ`, Аеиняне. се-` 


бя защищашь просшо и по законамЪ. А 
теперь присшупаю’ кЪ д$ламЬ мною вЬ пра- 


`влени  общесшва учиненнымЪ. И вы не 


подумайше , чшобы я шребовалЪ шфмЪ себЪ из- 
виненя. или ошговорки, чшо хвалюсь и д5ломВ 
и словомЪ вЪ разсужденйи всей Греёци. Ибо сей. 
кошорый доносишЪ на опред$лен1е Ктиисифона 
учиненное вЪ похвалу моихБ д5^Ъ, и судишВ 
оное какь ложное, есмь шошЪ самый, жошо- 
рый своимЪ доносомЪ принудилЪ меня гово- 
рить о. всёхХЪ моихр дБлахЬ. как общесш- 
венных. шакЪ и часшныхр. ПотомЪ при 
поль мнегихЬ вЪ правленйи республики дол- 
жносшяхЬ я избрал должносшь вр разсужде- 
н!1и всей Греши ;$ сл$довашельно изЪ шого 
по справедливосши надлежишВ приводишь й 
доказашельсшва. | ; 
| у : х 

19. Теперь я 0 ШомМЪ умолчу. чшо 
ФилиппЪ ° прежде, нежели я всшупилЪ вв 
должносшь правишеля и Орашора. взявь 
менл. у себя держалЪ :. пошому ‚ чшо с1е 40 
меня ис надлежишр.. Но шолько  упомяну 
| Ва вами 
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’ вамЪ сЪ начала моей р$5чи о шомЪ, чего я 
_всшупивЪ вЪ правлене. не допусшилЪ ему 
сдБлашь. Весьма много, Аеиняне. споспзше- 


сшвовало Филинпу шо, чшо вЪ шо время 


между всЪми Греками шоликое изм$нниковЪ 
ненависшное всфмЪ богамЪ было множесшво. 


коликато ошЬ начала в$ка не бывало, ко>` 


шорыхЬ Филипп сдёлавЪ своими шоварища- 
мии сообщниками. прочихЪ ГрековЪ. кои ошЪ 
домашнихЬ раздоров? уже довольно прешер- 
пфли нещаспий, еще вЪ хуждшее привелЬ 
сосшоян1е ; иныхр обольщалЪ , другихь  да- 
рилЪ. и прочихЪ всячески склонялЪ на свою 
сторону. И шакЪ разд$лилЪ ихЪ на многя 
часши; когда всёмЪ имЪ одинЪ предмёшЪ 
о былЪ самый полезнфйций . какЪ можно преду- 
смашривать . чшобы онЪ не усилился. ВЪ 
шакомЪ состоян!и всЪхЪ Греков? . когда они 
не знали, чшо имфешь имЪ возродишься неё- 
щасие , вашЪ долгь былЪ разсуждашь . чшо 
дЪлашь общесшву. и кЪ чему приступить; 
а произшедшихЪ изр шого слфдешв!й причину 
‚ошЪ меня исшребовашь. Ибо я шогда о 
двлеиЪ былЬ правишь общестшвомъ, 


оо. Чтоже ЕсхинЪ., надлежало двлатшь 
нашему общесшву ? ОсшавивЪ ли великоду- 
ие, и лишившись своего досшоинсшва вм$- 
сш сЪ Эессалонишами и Долопами подавашь 
помощь Филинпу раззсряющему Греческую 
импер1ю, и всБ преславныя дфла и права 
предковЪ ? Или за с1е непринимащься ? (Ибо 
“очень. шрудно). а ш опасноспию грозяцие 
слу 


НЕМА ЧЧЕЯЬ `голр иае зореиН 


овен НЕ 


ИФЛА 


19% 


случаи . кби. (ежели никто не ошврашишЪ ) 
оно предвид$ло ‚и давно уже предчувстшвовало .„ 
презрфшь? Но я желалЪ бы у Есхина. который по= 
носишЪ мои д5ла, спросить, кь кошорой часши 
онЪ ошнесЪ наше общесшво? КЪ той ли. кошо- 
рая была причиною всЪхЬ нещаспий случив- 
шихся ГрекамЪ, кЪ кошорой причислить 


можно ФессалонишовЪ и ихЬ сообщников?Ъ ? 
Или кр ‘шой .` кошорая по своему презрё ню 


сему бышь попусшила, надЪясь пришьши въ 
лучшее сосшоянте . `вЪ  числБ коихЪ Ар- 
кады, Мессани и Аргивы. Но изЪ сихЪ поч» 
ши вс$ еще сЪ большимЪ вредом? остались . 
нежели мы. Ибо, хошя ФилиппЪ ›, одержавЪ 
побфду , весьма скоро отправился. и имБлЪ. 
миоЪ не причиняя обидЪ ни своимЪ союзни- 
кам. ни прочимЪ ГрекамЪ, однако ШБ, 
кои не прошивились его умышлентямЪ , н$- 
торымЪ образомЪ достойны поношен1я и об- 
виненгя. А когда онЪ ошнималЬ у вохь 
честь , власшь ., свободу; а наипаче уничшо- 


‘’жалЬ благососшоян1е ц$лаго общесшва; шо 


вы послушая меня, не вознам$рились ли 
защищать свою честь? Но я ошсюда воз- 
вращаюсь. 


от. ЧшожЪ, ЕсхинЪ. тогда надлежало 
&Ълашь общесшву . когда уже оно зр$ёло Фи- 
липпа низвергнувшаго власшь и начальство 
ТрековЪ ? И чшо должно было говорить, или 
опредфляшь мн вЪ АеинахЪ ? (Ибо шо. и. 
другое между собою очень различно. )  МнБ 
довольно знающему. ЧчшШо мое ошечество 
8 3 без 


ЕЕ 


и 
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‘безпрестанно даже до шого дня; вЪ которой 


я взошелЪ о на сей сшепень достоинства , 
сражалося о правлен!и, о чесши и слав; з 


‚ часшо и множество людей и денеф было 


шрачено за славу и благосесшоян!е ° всЪхъь 
Греков», что проч!е Греки обрашили въ 


свою пользу. Но я примфшилЪ, чшо и Фи-. 


линпЪ нашЪ непруяшель за чесшь и могуще- 


сшво лучше хочешЪ лишиться глаза, имфшь. 


передавленное горло. лишиться руки или но- 
ги, и какую бы часть шфла ни ошняло у него 
щаспие. ср охошою он её’ тошов5 пошерять, 
и СЪ остальною часпию лучше жить желаешЪ, 
только бы при нем была чесшь и слава. 


°ЗВЬ самомВ’ д$л$ кшо можешЪ сказашь, что- 


бы рвЪ ономЪ человф$к$ воспишанномЬ вВЪ 
(*) ПеллБ, вЪ сей вЪ шо время бывшей 
презренной сшраяё могло возредишься' 
такое великодупие, чшобы онНЪ возжелалВ 
владьычествовашь надЪ Греками, и о’ шомЪ 
бы когда либо подумалЪ ? Но вы и будучи 


‘`Аеинянё, и предЪ глазами всегда имя мо: 
вументы предков вашихЪ  прославившихся 


въ наукахЬ и художесшвахь ‚, сами себя ша- 
кому злу подвергаеше, что добровольно 
усшупаеше Филиппу всеобщую ГрековЪ воль- 
ность? Никто не захочешь сего о себф ска- 
зать. Но весьма нужно справедливо ошвра- 


зщашь ошЪ себя ш$ обиды, кошорыя онЪ 


вамЪ причиняешь; какЪ и СЪ начала справед- 
диво. и благоприсшойно вы поступали. Могу 
ей, скае 


{*) Пелла былЪ тородЪ зЪ Греши , вЪ кешером® 


Македонсые Цари пребщодЪ свой им Ач. 
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39 
фказать. что и я вЪ шо время, когда пра» 
вилЬ общесшвомЪ. подавалЪ совфпты и голоса. 


22,. Но ‘чшо’мнЪ должно было дфлашь? 
Уже-я себя самаго ‘вопрошаю ‚не упоминая 


_ ни обЪ -Амфипол$ . ни о Пидн. ии о Поши- 


‘деи, ни обЪ Алонис$. А Серр1онЪ, ДорискЪ и 
раззорев1е Псепарсеа ‚ и все, чшо ни служи- 
ло-кЪ обидЪ нашего города, было ли шакЬ 
или нНБШЬ . я совсмМЪ не знаю. Не смотря 
на шо шы обЪявлялЪ, будшоя о семЪ товорю 
для шого. чшобы боле возбудишь в» Филипив 
ненавиясшь прошивЪ АеинянЪ. Ибо9 голоса’ 
Касающеся до сего ‘дЪла подавали ЕувулЪ 
АрисшофонЪ5 и Д!опиеЪ; а не я. О какЪ 
ты скорЪ кЪ болшанью всего шого. чтобы 
пебз ни пришло на’мысль ! Однако я шеперь 
6 шомЪ не скажу ни слова. Но шошЪ ‚, кшо 
Еввею по своему праву себ3 присвояешЪ , 
`кто заломЪ окружиль Ашшику, кшо осадилЬ 
Мегару „о кшо завоевалЪ Орей, кшо опусшо- 
шилЪ ПоршмЪ, и учинилЪ правишелями вз 
`Орев Филисшида; а вЪ Ерешрёи Клишарха, 
кто покорилЪ себ ЕллеспозшЪ, взялЪ Визан- 
п1ю. и друме Греческе города вЪ конец 
раззорилЪ. а вЪ иныхЬ позволилЬо жить 
ссылочнымЪ ; шошЬ., кто все с!е сдЗлалЬ, 
не сдБлаль ли обиды. не разрушилЪ ли со- 
ЮЗ, и мирь ? Почему надлежало ли кому 
нибудь всшашь изЪ ГрековЪ , и ошзрашишь 
Филиппа ошЪ таких  предпргяний ,‘` или 
нВшЪ ? Ибо, ежели неё надлежало кому ни- 
будь прошиву сего ‘стать, но Грея должен- 


сшвозала бышь добычею Мисоновь при живых 4 


ВЕ о и 
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и вЪ цвЗтушемЪ  состоянйи нахбдящихся 
АеинянахЪ , я сЪ любошщан!емЪ ’о семЪ го- 
ворил? . и городЪ послЗдуя мн$ шакже вЪ че 
тщашельно вступился : шо пусшь ошЪ меня 
взысканы будушЪ всё. какже общество ви 


`претерп®ло уроны. А ежели надлежало кому. 


’ нибудь бышь защишникомЪ; шо кшо. должен- 
‘сшвовалЪ быть кромБ марода Аеинейскаго ? 

23. ТакимЪ образом я вр общесшв® 
стправлялЪ дЗла. и когда примЗшилЪ. чшо 
онЪ всфхЪ покоряешЪ себф; шо всзми силами 
старался и предсказывая, и увфщавая не 


отдаваться Филиппу. И подлинно ФилиппЪ 


нарушил мирЪ, овладфя кораблями; а неё 
се общесшво. Подай самыя опредфлея и 
письмо Филиппово, и оныя порознь прочишай, 
Ибо разсудивЪ шочно сти увидимЪ , кшо, и 
чего былЬ причиною , прочищай, 


ГОдОСЪ. 


.‚› При ‘’ правлении Неокла м%сява (*} 
.. Воидром!она вЪ собран:и учрежденномЪ омЪ: 
.. полководцевь ЕувулЬ сын? МнисиееерЪ 
„ Кипр!анинЪ подал голосЪ слЗдуюцщий: по- 
„„ неже полководцы вЪ собранёи  обЪявилиз 
»„ чшо  ЛеодаманЪ  корабленачальник5 — СЪ, 
„ двашцешью кораблями посланными изъ 
.. Еллеспонша для привезеня пшеницы Ами-, 
„ною ФилипповымЪ полководцемв ошведенЪ, 
„ВБ Македошю, и шамЪ содержишся подЪ 
.‚ стражею. То да соблаговолено будешь 


зз Пра- 
{“) Августа. : 


ДЕ 


$ `правишелямЪ и полководцамЪ Валь на се- 
‚. бя попечен!е о шомЪ, чшобы сдЪлавЪ сови в. 
и вЪ Севаш избрашь пословЪ кЪ Филиппу » 
.э которые бы. прибывЪ кЪ нему предложили ему 
..0 шомр. чшобы онЪ ошпусшил? корабле- 
. начальника сЪ кораблями и совсЗми воина“ 


`,› ми. ПришомЪ обфявишь, чшо., ежели АминЪ 


%э по нев$ден!ю шо сд$лалЪ. шо народЪ Аеи- 
з- Ннейскй ни мало на шо не негодуешЪ. А 
‚›ежели ЛеодаманЪ вЪ чемЪ погрёшилЪ не 
„> повинуясь новелфн!ю ; шо сами Аеиняне 
.› РазсмошрфвЪ шо, досшойную ему возда- 
.. душЪ казнь. Ежелиже обЪз сли призины не 
.- справедливы . а нарушилЪ вфрносшь или 
‚5 ФилиппЪ. кошорый послалЪ корабли, или 


„» АминЪ., кошорый былЪ посланЪ; шо должноего .` 


‚ просишь , насЪь о семЪ чрезЪ  цисьмо ув5- 
„> домишь, чшобы народф шочно о семЪ узнавь 
›э разсудилЪ . что должно дЪлашь. ,- 


Сей толосЪ подалЪ ЕувулЪ., анчея, а 


“слЗлдующий АрисшофонЪ, ` ПошомЪ ИгезипаЪ , 


и другой. АрисшофонЪ.  ФилокрашЪ., Ки- 
фисофонЪ . и шакЪ вс проч1е; а я © семь 
ничего. Прочишай голосЪ. 

ГОЛДОСЪ. 


„ ПодЪ  правленемЪ Неокла ‹ м$сяца 


, Воидром!она , 31 дня, по приговору Сена- 


.. ша правишели и полководцы по обЪявлени 
..бывшато вЪ собранйи. подали голось сл$- 
»дующ: нарсдЬ заблагоразсудилЪ избрашь 
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/з» ПОСлоВЪ къ Филиппу, и просить о освобож= 
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эз денти кораблей, и дашь имЪ указы, и подан- 


э. ные вЪ собран!и голоса. Избраны Кифисо-, 


.-фонЪ КлеоновЪ сынЪ Анифлиспий. ДимокряшЪ 
„, димоф. С. Анагирав!й , Поликришр Апиманое 
)› с; Ковокидск!й. ПодалЪ голосЪ (*) предсфда- 
> шель АристофонЪ КолишшеанивЪ при пра- 
у вленти Иппошооншическато поколен!я. м 

Теперь какЪ ясно показываю я всёмЪ 
чи опред5ленгя. так и шы, ЕсхинВ, по- 
кажи , каким образомЪ я чрезЪ мой голосЪь 
сшаль причиною войны. . Но по правдЪ ни- 
чего такого не ‘имфеш; а ежели бы имвлЪ, 
шобы шы оное прежде всего предсшавилЪ. 
Но и самЪ. ФилипиЪЬ не ставитЪ меня винов- 


‚никомЪ войны, ‘а посшавляетв другихВ. Про» 


чишай и самое письмо Филиппово. 
ПИСЬМО ОТЪ ФИЛИППА. 
„ ФилиппЪ Царь Македонски сенату и 
53 ВАУ и а здрав!я желаешь. По- 
„» СлЫ 


х 


(") ИЗЪ каждаГо поколен!я по жребтю избранные Се» 
"Нашоры назызаляися Прута иаи правищели , ио* 
торые правили не; вмБсш$ , но Шолько десяшь 
челоз5кЪ вЪ каждую недфлю: изЪ сихЪ десяти 
мужей наждыхЪ правлен! , ибторые правили вЪ 
евою недблю ‚, назывались прёеро о или предсёда- 
зпели у; и сти предевдатели между собою раздБля* 
ди по жребю правления вЪ семь недБльные дни, 

_ ВЪ кои были гаазными. А предсёдаштель кото- 
рый вЪ свой День НачальствовалЪ › называлея дру` 
тимЪ именемЪ Ето тих › что значишЪ шо же 

’ рлавный, и60 ОнЪ главнымЪ быль вь народном № 
Фобранди. | Г 
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пы блод ав био рн оао шины и 


$ схы ваши КифисофонЪ ‚ ДимокришЪ и Поз 


., ликришЪ ко` мы прибыли и предлагалю 


3» МН 0 ШОМЬ., чшобы я ошпустилЪ кораб- 
„› ли вмфсшВ СЪ главнымЪ надЪ ними Леода- 
.. маномЬ. А вы по всему мн5 кажешесв 
„быть неразумными, ‘ежели почишаеше 
„ мнЪ неизв5сшнымЪ шо, чшо са карабли 
.э подЪ видомь хл5ба ошправленныя. кошое 
„› рой надобно было привесть изЪ Еллеспонта 
э›вЪ Лемнф. вЪ самом д5л$ посланы были 
‚. на помощЪ Селимбр!анамВ , которыхЪь уже 
;› Я отаковалЪ . шакЪ какЪ ср нами не союз: 
‚.› ныхь, Исче безЪ народа Аеинейскато шай- 
‚. но корабленачальнику повелёно н$кошо* 
3» рыми правишелями , и другими часшными 


`..) ЛЮДЬМИ ; СЪ нешерп5ливоспию желающими 


‚› разрушив мирЬ возобновить войну. и 60- 
‚› ле сшарающимися о семЪ, нежели о вспо- 
‚› можен1и СелимбртанамЪ’, думая чрезЪ’ с18 
‚, получить себз выгоду. Но я ‘не знаю. 
‚. какая бы мн, или вам изЪ шого. была 
польза. Почему ошпущаю кЪ вамЪ ваши 
„ корабли, И ежели запрешише правителями 


›вашимф столь худо поступать. и ихЪ з& 


..за шо накажише; шо я сшану старашься 
.. продолжашь сЪ вами мирЪ. Прощайше. 


74. ФилиппЪ никотда не писалЪ о Димо» 
с0сн$, и никогда меня ни вЪ чемЪ не обвиз 
нялЪ. То для чегожЪ обвиняя’ другихЪ , не 
упоминалЪ о моихЪ дБлахЬ ? Для шого., чо, 
когда онф начиналЪ писать ‘060 мн$, шо неё 
могЬ не привеснь 0668 на памашь своих 

| Обида 


44. 


обидЪ. Ибо я всегда старался онымЪ прошивоа 


стояшь. И шакЪ я вопервыхЪ подалЪ голосЬ опо-' 


сольсшв$ в ПелопоннисЪ . ибо онЪ сперва 
шелЪ шуда; пошомЪ вЪ Еввею ‚ пошому, что 
онЪ ` достигал оныя. НаконецЪ о походб 
вр Орей (ибо вЪ. оной не было посольсшва ) 
пошомЪ вЪ Ерешр1ю 5 когда онЪ вЪ. сихЪ го- 
родахр опредзлялЬ владфшелей. НапослфдокЪ 
я присовфшовал? послашь флошЪ . кошорымЪ 
охранены были ХерронисЪ и Визанпия и всб 
ихр союзники, За чшо вамЪ ш$, коимЪ вы 
оказывали. благод5ян1я приписывали похвалу. 
славу . чесшь. вфнцы, и воздавали благо- 
дарносшь. А изЪ шБхЪ , коимЪ ФилипиЪ при- 
чинялф обиды. повинующтеся вамЪ были не- 
уредимы : а прошививицеся вашимЪ совфшамЪ 
напослЗдокЬ оныя часшо приволяшЪ, себЪ на 
память . узнавЪ,. ‘чшо вы не только были 
для нихЪ ошм$нные благодфшели , но и му- 
дрецы и пророки. Ибо чшо вы имЪ предска- 
зывали. шо вЪ самомЪ дл сбылось. 

25. А чшо Филистиду весьма много 
стойло досташь себЪ Орей. Клитарху овла- 
дъшь Ерешруею , и самому Филиппу сд5лать, 


дабы с1е сЪ нами случилось, а чтобы друге 


его умыслы не сд$лались явными; и чшобы 
кшо вибудь не началЪ прилфжн$е изслБдо- 
уашь его обидЪ причиненныхЬ Аеинянамь : 
‘с1е всякой довольно знаешЪ ‚, ‘а шы , ЕсхинЪ » 
фс5хЪ больше. Ибо послы ошЪ Клишарха и 
Филисшида кВ намЪ пр!Вхави!е у шебя, Ес- 
хинф „ пробыли, и шы ихЪ угостилЬ, ко- 
торыхЬ Аеиняне шакЬ, какЪ иепр1яшелей. 


(пе 
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Бане ояе: 
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Пе да 


{ по шому чшо они сов$шовали не справедливое 
и безполезное общесшву) изЪ горсда выгнали. Но 
они еб были друзья. Не было ли шаЁкЪ? 
О шы! которой меня злословишЪ шфмБ› 
{чшо будшо я при приходахЪ шолько осшаюсь 
благодарнымЪ . а при разходахЬ всегда жа-` 
луюсь). А шы не шакЪ посшупаешЪ; ибо 
жалуешся и при самыхЪ доходахЬ , и до ш5хЬ 
порЪ не пересшаешЪ , пока чи не принудяшь 
молчашь, 


>6. И шакЪ, когда вы меня за се ув$н- 
чавали взнцемЪ . и когда АрисшоникЪ писал 
опред лен1е ш$ми же почши слогами . какими. 
вынЪ КшисифонЪ, и когда сей внецЪ обна- 
родованЪ былЪ вЪ шеашр8. и се вшоричное 
уже мнз было обнародован!е; шогда ЕсхинЪ , 
хошя и быль шушЪ , однако нимало не воз- 
нрепяшсзтвовалЪ . и того, кто писалЪ опре- 
дЪлене. кЪ суду не призывалЪ. И шакЬ 
прочишай мнф с1е опредБление. - 


ОПРЕДЗВЛЕНТЕ. 


.э ПодЪ правлен1емЪ Херонида сына княё 
 жескаго 25 дня (*) Гамемюна . владЪкщаго 
..ошЪ поколензя Леоншидова, Арисшоникв 
.э ФреарртанинЪ подалЪ голосЪ  слБдующий $ 
‚› понеже ДимосеенЪ ДимосееновЪ сынЪ Пеа- 
‚› ннеанинЪ народу Аеинейскому и всфмв 
„ союзникамЪ весьма ‘мнойя и велик я учи-. 
„› нилЬ выходы, и ежели когда, шо наипаче 

| `. г нынв 


(°) Генвара» 
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8 _ го 
нынЪ чрезЪ свои полезныя обществу опре- 
элен ; и нзкошорьые города вЪ Еввеи ошВ 
„, раззоревнтя сохранил? ; и сверхЪ того усерд- 
.› смвуещв народу Авинейскому и дфломЪ и 
`з› СЛОВОМ, и не только Аеинейскому наро- 
‚, ду, но ипрочимЪ ГреческимЪ городамЪ : шо 
5, да соблаговолено будешь СенашомЪ и наро* 
у’ дОМЪ АеинейскамЪ Димосеена Д. сына Пеа- 
., неанина вЪ похвалу и благодарносшь увЪн- 
5. чать злашымЪ. вВнцемь, и обнародовашь 
‚› сей вфнецЬ вЪ шеашрв при тшоржесшвЪ вЪ 
5 честь Бахусу . и при предсшавлен1и новыхь 
» Шрагеди. А обнародовать правящему въ 
„» Шо время покол5ню вм5сшЪ сЪ надзирашея 
. „лемь шеашра. ГолосЪ ое Фоеар- 
„5 рранннина. „, 

И` шакЪ скажешЪ ли кто изЪ васЪ ., что 
се опредЗлен!е причинило какое нибудь обще- 
сшву безчеспие или поношен!е . кошорому по 
предсказантю Есхина . оно будешЪ подверже- 
‚ но, ежели вЪнцемЪ увЗнчаюшЪЬ Димосесна? 
Ибо. когда славныя дла’ не давно произ- 
веденныя всёмЬ извёсшны; шо. ежели они 
справедливо учинены, заслуживаюшЪ награ- 
жден!е.. а ежели несправедливо. казнь, Но 
вы знаеше, чшо мн воздана была благо. 
дарносшь и награждене . а не наказанте, 

27. Всофмь явно. Чшо я даже до сего 
времени СЪ великимЪ усимемЪ сшарался об. 
щесшву дВлать добро; ибо мои слова и го- 


лоса вами были уважаемы: за чшо и все. 


обесино » ия, и всё вы ПОЛУ ЗиЛЕ вфнцы. 
Ибо 


Ибо вы за сей благополучный вамЪ случай 
приносили богамЪ усермемЪ пылаюния жер- 
швы. И шакЪ › когда ФилиппЪ вашимЪ ору= 
ямемь., а моими совфшами и голосами (х9- 
я. мноме и неё шакЪ думаюшЪ ) принуждень 
быль осшавиюь. Ехвею ; шо искалЪ другимВ 
образомЪ оную покоришь. И видя. чшо у 
наср привезеннаго изЪ друтихр городовЪ хлБ- 
ба передь прочими очень много, хошлЬ 
овладфть привозимымЪ 'хл$5бомЪ. По чему 
пришедь \вЪ 9раюю союзниковЪ своихЪ Ви- 
занпийцовь сперва просилЪ . ссединившись св 
ним. прошизЬ насЪь вмЪсшЪ воевашь: но, 
какЪ. они на с1е не согласились, и за шо не 
хошЗли сЪ нимЪ имфшь союза (чшо и спра- 
ведливо было), шо. онЪ окруживЪ ихЪ валомЪ 
и оружмемЪ хош$лЪЬ осадишь  городЪ. ВЬ 
семЪ случаБ я не стану спрашивашь. чшо 
мнЗ надлежало дБлашь $ ибо всякому изв$- 
сшно. Но кшо подалЪ помощь ВизанпийцамЪ? 
Кшо  ихБ сохранилЪ? Кшо не ‘допустилБ 
Еллеспоншу вф шо время СЪ вами прервашь’ 
союза? Вы, Авиняне; а когда говерю вы, 
„о разум5ю с1е общесшво. И кшо подалЪ 
помощь общесшву шо. р$фчми., шо голосами, 
то дБлами своими? Кшо не пощадлЪ себя 
для пользы общества? Я. - Но какЪ вс се 
касаешся_до пользы ‘общесшва; шо неё должно 
слушать ›слозЪ . но изслБдовашь с1е самымВ 
д5ломЪ, Ибо чрезЪ войну кромБ славы вы 
досшали себЪ весьма довольно нужнаго вамЪ 
вЪ жизни . и пришомЪ удобн$е . нежели. имя 
мирЬ, Однако фи добрые граждане не смошря 


ня 
и 


48 име. 
на невыгоду отечества оный старающея  со- 
блюсшь вЪ надежд будущаго щасния, ВЪ 
чемЪ о естьлибы они обманувшись никогда, 
сего ве получили, о чемЪ вы по ошм?нному сво- 
ему благоразум1ю просише боговЪ ! О естьли бы 
боги не допусшили сЪ вами случишься шому. 
чшо они между собою опредблили! Но про- 
чишай имЪ о ВизанпийскихЬ и перине!йскихЬ 
вЪнцахь, коими. они увфнчавали ыашЪ городЪ. 


ГОЛОСЪ ВИЗАНТТИЦОВЪ. 


„»ПодЪ правленемЬ Теромнимона Воспо- 
‚›риха „'ДамагишЪ `вЪ Теами по дозволен!ю 
„ Сенаша подал голос слфдующ: ‘понеже 
„ народЪ Аеинейск!й вЪ прежде бывныя време- 
‚‚ на ВизавиИйцамь и союзникам  своимБ 
‚› ПеринейцамЪ безпресшанныя  оказываль 
„› благодфян!я., а наипаче вЪ с1е время, ког- 
.) да ФилиппЪ Македонский вооружился про- 
„› шивЪ сего города с ш$мЪ намфрешемЪ , 
„„ чтобы Визанциийцов? и ПеринейцовВ разо- 
‚› ришь вЪ конецЪ; и когда поля всБ выжегЪ, 
..и древа порубилЪ., шо. Аеинейскй народЪ 
.. пославЪ в помощь намЪ сшо двашцашь 
‚. кораблей сЪ множесшвомЪ хл$5ба, оружя 
›и воиновЬ избавилЪ насЪ ошЪ великихЬ 
„›, опасносшей . возсшановилЪ намЪ древннее 
.з сосшояве республики, законы и монумен- 
„э шы. То да соблаговолишЪ народЪ Визан- 
›„шНсюй и Перине!йски позволить Аеиня- 
‚› нам входишь СЪ нами вЪ супружесшво , 
э, дашь имЪ городЪ, усшупишь влад$не поля- 
| | 3 МИ» 
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„„ ми. на играхЪ и сражентяхЪ, кошорыя быва- 
„юшр при 9ол8, вЬ СенашБ, между наро» 
„› дОМВ , и при всякомЪ священнодьй- 
„сша первое давашь имЪ м5сшо;, и на 
›› шВхЬ, кошорые захошяшЪ вЪ семЪ городБ 
‚. обиташь ‚ не налагашь никакой дани. 


` у Еще поставишь вЪ Воспо0з шри сшашуи 


53 16 локшей означаюция вфнчане народа 
‚. Авинейскаго ошЪ Визанпийцовр и Периней- 
›э Цо8Ъ. СверхЪ шого послашь дары вЬ ШВ 
» м5еша , гдЬ обыкновенно публичныя быза- 
»›юшвВ собрал всей Греции: вЪ Исшмыю , 
››ВЬ Немфю, вЪ Олимпию и вЬ Пиею, и 
.›шамь обнародовашь вЪнець . коимЬ увбн- 
.» чанЪ народЪ Аеинейсюй, дабы шёымЪ сз- 
›› мимЬ доказать всёмЬ ГрекамЪ добродфшель 
„И благод$ян!я АеинянЪ, а благодарносшь 
.э ВизанпийцовЬ и Перине!нцовЪ ‚.. 

Прочитай и о ш5хЬ вБицахЬ., кои мы 
получили ошЪ ХерронесцовЪ. 


ОПРЕДБЛЕНТЕ ХЕРРОНЕСЦОВТ. 


„. ИзЪ ХерронесцовЪ всё. которые жи- 
„вушь вБ5 Сисшонн5, Елеунё. Мадишб и 
$ Аллопеконнес$ . Сенашу и народу Аеиней- 
.э скому даряшЪ злашой вбнець цБною вв 
> шесдесяшь шаланшовЪ. и сооружающь жерше . 
зэ венникЬ благодарносши народу Аеинейскому 
„за шо, чшо онф всего ихЬ благополуч!я 
.. былЪ виновником?, изхишилЪ ихр ошЪ хищ- 
.. ныя руки Филипповы , и ошечесшво купно 
.)сЬ законами и вольносшью возстановилЪ : 

Г „› 06#- 


5 


„»об®щаюшщеся  сверьхЪ шого всегда ему 
„, воздавать благодарносшь. и старашься 
э.. всякя дзлашь услуги. ‹ С!е опред$лили св 
.› общаго согласля Сената. .„. 


И шакЪ моими совз тами и моимЪ правлён!- 
ем республики, не только возобновилось 
благосостоян{е ХеронесцовЪ и Визанш! йцовЪ; 
не шолько не покоренф былЪ ЕллеспоншЪ Фи- 
липпу $ наконец не шолько симв почшень 
вашЪь город; но и довольно извзсшна сша- 
ла всБмЪ АеинянЪ добродЪшель, а Филинио- 
вы худые носшупки. Ибо сей хошя быль 
‚друтЪ и союзникЪ ВизанпийцовЪ, однако всб 
видВли. чшо онВ насшупаешЪ на ихЪ городЪ. 
(а сего чшо бы было гнусн5е и беззаконн$е?) 
Но вы и прежде много ошЪ нихЪ будучи обижены 
нежалуещесь на их обиды. нешолько не помни- 
те зла, и нежелаеше ошмщевать вашимЪ вра- 
гамр; нои стараетесь имЪ подать помощь. По- 
чему вы и получили славу. и ошЪ всБхЪ пр!обр$- 
ли себ благосклонность. И по правд5 всякЪ 
знаешь . чшо вы многимЪ управляющимЪ рес- 
публикою даровали вфчцы. Но чрезЪ какого 
сов шника и орашора сама республика получи- 
ла вБнецЬ ., всякой скажешь , чшо моим 
сшаранемЪ. 


2,8. И шакЪ я вознамфрившись показать, 
что все. вЪ чемЪ ЕсхинЪ ни ноносилЪ Езвейцовь 
и Визинш ШцовЪ, упоминая вЪ шо время приклю- 
чившеяся намЪ нещаспия , было сущая клевета, 
покажу и Шо. чшо с1е не шолько ложно, (чи 


8» 
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думаю памЪ довольно изв стно ) нои хотя бы 
было справедливо. однако я оное шакЪ учияиль, 
чтобы оно обществу нашему служило вЪ поль-_ 
зу: чего ради крашко предложу одно или два изЬ 
всВхр при васЪ учиненныхЬ обществу полезныхь 
АЪлЪ. Ибо каждому гражданину, и цБлому обще- 


°сшву смошря на преславные прим$ры должно 


стараться онымЪ вф своихЪ дйствтяхр подра- 
жашь, И шакЪ вы, Аеиняне . котда Лакеде- 
моняне правили и землею я моремЪ, и всею 
Ашитиков» владёли; Езвею ‚ Танагру., всю 
РЧопию ‚: Мегару, Егину, Клеону, и всё 
острова покорили; авы: и кораблей не им8ли . 
и городЪ вашЪ не огражденЪ былЪ стФнами; 
однако высшулили вЪ АмаршЪ , помомЪ пус- 
сшя нфсколько вЪ Коринер; и имБя случай 
привесть себё на памяшь обиды  причинен- 
ныя Коринеянами и Фивзейцами во время. 
Деколической войны . ничего имЬ не ДЗлали . 
ине хошбли сдблашщь. И симЬ образомЪ/ЕсхинЪ, 
не за заслуги посшупили Аеиняне; и не для 
п10г0, чшо почитали с1е за не подверженное 
никакой опасносши, не хошбли оставишь 
без помощи кЪ нимЪ прибъешихЬ; во для 
своей славы и чесши желали подвергнуть се- 
бя самих опасносшямЪ. ВЪ семЪ случа8 
они справедливо и прекрасно разсуждали, 
Ибо всфмЪ людямЪ границы жизни есть 
смерть; гд5 бы кто ни скрылся. РазумнымЬ 
мужамЬ  всегла должно предпринимащь че- 
сшное вЪ надежд добра; а шо сносить ве- 
ликодлушно, чшо ниспосляшЪ боги. ТакЬ по- 
сшупали нашя предки, шакь поступаеше и 


р м ВСВ 


3% 


вс$ вы изЬ насЪ сшарние. вы. которые Ла* 
`кедемонянЪ . кои | не были ни доброжелашели 
ваши , ни благодфшели; но на про- 
шивЬ причиняли нашему  общесшу  вели- 
я обиды, недопусшили ФивейцамЪь побфдив- 
шимЬ ихЪ вЪ ЛевкшрахЬ вв кснецЪ раззо- 
ришь . не усшрашившись силы и славы оныхЪ, 
и не мысля о шШомЬ., чшо вы для ващихЬ 
непр:яшелей предпринимаете опасность. Чрез 
что всЪмЪ ГрекамЪ о доказали. чшо. хошя 
кшо прошивЪ васЪ и посшупишЪ не справед- 
ливо. однако вы праведной свой гяЪвЪ ощ- 
ложише до другого времени: и ежели кшо 
изъ нихЪ придешВ вЪ опасность . сохранить 
благополуче и вольность ; шо вы вспоминашь 
ихЬ обид. и за шо имЪ ошмщевашь не 


будеше. 


29. И не шолько вЪ семЪ случаВ столь 
великодушно вы посшупили; но и за шо, 
что  Фивейцы присвояли себф Еввею, вы 
ихЪ не презр5ли, и не приводили себЪ на па- 
машь обидЪ причинённыхЪ вамЪ у Оропа ©е- 
мизоновЪ и ФзодоромЪ ; но еще симЪ подали. 
помощь. при посшавлеми шогда вЪ первой 
разЪ вольных шроеначальниковь , вЪ числБ 
коихь быль и я. Однако о семЪ ничего. 
Похвально сдЪлали вы, чшо спасли остров ; 
но гораздо шого похвальнфе, чшо овладЪвЬ 
как? людьми, шакЬ и городами. все ошда» 
ли назадЪ шфмЪ, кои вамЪ причиняли оби- 
ды, не желая ошмщевашь за беззакон!я 


учиненныя прошивЪ вашей вфрносши. Мно- 
го 


`. 
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го еще осталось говоришь. о чемЬ я умал- 


чиваю; какЪ шо сражентя на мороз , походы, 
сухопушныя войски, шо прежде бывийя; шо и 
при васЪ . чшо всё сей городЪ предпринамалЪЬ 
для всеобщей вольносши и благосостоянЁя 
прочихЬр Греков. И шакБ я видя свою 
республику сшоль охошно сражающуюся для 
пользьт другихЪ 3 хошя и сама имфла нужду 
8 совзшв. что долженсшвоваль присов$то- 
зашь 6й предпринимать и производить вЪ 
дъйсшво? То ли; чшобы привесшь себЪ въ 
памяшь нанесенныя прежде обиды , и искашь 
случая ищушщихь бпасеня пойдвертнущь опа, 
сносши ? ВслякЪ бы. меня по справедливоеши 
умершвил5 , когда бы я доброд5шели нашего 
города х@Фшя словомЪ вознамфрился опоро- 
чать: Ибо я подлиние зналЬ., чшо вы ни- 
КакВ  сёго не сдЗлаеше, А ежели бы вамЪ 
ето сдвлашь было угодно, шо чшо могло 
препяшешвовать ? И не удобноли было? Не 
было ли шакихВ , которые сего сЪ нешерпВ- 
ливоспию желали? 


30. ТакимЪ образомЪ возвращаюсь я 5 
шому. какь послВ шого посшупалз ля ЗЬ 
правлении республики. Изр сего расмошоий- 
ше. чшо было всзго выгоднзе для общества. 
Ибо я Авиняне. видя, чшо у васЪь корабель- 
ныя снасши разрушилисв., богамые перестша- 
ли и малымЪ иждивенгемь вспомогаиь респу- 
бликё. а убоме и послБлняго лишаюшся 
имя, ощьЬ чего город мало по малу на- 


чаль было приходить 2Ъ упадок , излаль’ 
га за‹ 
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закон®, кошорымЪ богатых принудил 
`бышь правосудными. б$дныхЬ защишилВ 
ош обидЪ. и наконець . (чшо всего было 
полезнзе) сдБлалЪ, чшобы общество за’ 
2благовременво весь нужный для войны запас 
имфло. И какЪ скоро донесли на мевя вЪ 
шомВ , чшо. я’ погрёшщилр ‹прошивЪ законовь. 
шо я не медленно предсшалЪ предЪ васЪ., и 
вы меня оправдали; поелику сопернику мо- 
ему и пяшой часши голосовЪ на его сторону 
не подали. Но сколькобы мн$, думаеше въ, 
дали начальники ФфлошовЪ, или по нихь вшо- 
рые и шретьи за шо, чтобы ‘я или совсемЪ не 
`издавалЪ сего закона, ‘или. ежели сдЪлашь ишо-= 
то ве можно, шо покрайней м$рЪ изданной 
‚уничшожилЪ давЪ им? вЪ шомЪ присягу. О 
сем? , Аеиняне, не прилично мнЪ предЪ ва- 
ми говорить. Но они бы с1е ие безЪ причи= 
ны сдфлали. Пошому что по`прежнимЪ за- 
конамЬ и шесшиапщцать человфкЬ могли’ оп 
правлашь общесшвенную должносшь, и сами 
весьма мало. или и ничего не дая бёдныхЬ 
тражданф лишали и мВнЁя. А моимЪ` закономЪ 
повел$но каждому платишь дань по) возмож- 
’носши; шакимЪ образом шошЪ ‘вынБ -(*) 
Труерархр , ко прежде платилЪ шесшнашца- 
шую часть дани на одну галеру. И они 
называли себя не шруерархами. но плашящи» 
ми дань. А чшобы с1е уничшожишь., и не 
принуждашь их наблюдашь правосулме , они 
| \ бы 

АУ О НОА и Ей НЫ 
(*) НачальникЪ галеры , или шон?Ъ , кошорый` одинЪ 
„щлатпитЪ дзнь ца содержане одизй или многихЪ 

ФубличныхЬ галерЪ. : 


` 
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бьг ничего мн$ дать за шо не ошреклись, Про- 
чишай мн5 шошЪ тголосЪ, для копораго я поз- 
ванЪ на судЪ, пошомЪ описан!е даней прежнимь 
закономЪь усшавленное, а после моимЪ. 


ГОДОСЪ. 


„» ПодЪ правлен1емЪ Поликла влад$юща- 
„то ош поколВн1я Иппоеооншида, м5сяца, 
Воидром1она 16 дня ДимосеенЪ Д, С. Пеа- 
5 д 
.. неавинЪ вм$сшо прежняго закона издалЪ 


`.(*) шруерархической законЪ , коимЪ учре- 


„, ждено было плашишь дань Тр!ерар- 
„ хам. и оной закон Сенашь и на- 
›> род Аеинейск!й голосами своими подшвер- 
‚› диль. Но Пашроклф Ф9меанинЪ донесЬ на 
.. Димосеена вЪ изданий несправедливаго. за- 
.. Кона; а какЪ ему неё удалось сЪ своей сшо- 
„› роны получишь и пяшой часши голосовъ, 
›› шо за се ояЪ и наказанф 590 драхмами. „, 

Прочитай и шо прекрасное описане дани ` 
прежнимЪ закономЪ усшановленное, 


ОПИСАН!Е ДАНИ 
По дрейнему закону. 


‚- ТруерарховЪ на содержан!е одной галее 
„ры опредЗляешся шесшнатцать . шакф какЪ. 
„СЪ рошЪ солдашЪ собираюшся дани СЪ 25 
„Тода до 40. кошорые вс должны давашь 


Прочитай и другое ‘описан{е дани моимЪ 
закономЪ опред$ленное. 
му ОПИСА- 


(*) до шрерарховЪ касающ сд. 


ОПИСАН1Е ДАНИ 
‘ЧТо Димосеенопу закону. 


„э ТрЕерархи по м$рЪ богашства избирающ- 
„ся на содержан1е галеры , которое состоишЪ 
.5 ВЪ 10 шаланшахЪ, аежели кшо имет боль- 
.з Ше десяти шалантовЪ . шошь по произво- 
„лентю даже до шрехЪ караблей,; и еще одно. 
‚. легкое судно содержать должень; ‘ежели же 
„з меньше, шо н$зсколько человфкЬ  соедивясь 
„, взаимно должны пораввой часши плашипь 10 
3 Шалавров?. 

31. Мн$ кажешся чрезЪ се не сдБлалЪ 
ли я много помощи б$дным?, ий богашые не 
далили бы мн довольно денегЬ за шо, чшо- 
бы я ихЬ не принуждаль д5лашь справедли- 
вое ? Но я нешфмЪ хвалюсь. чшо сему бышь 
не допустилЪ .. и будучи за 1е позванЪ ва 
суд оправдался; но шфмЪ , что я издалЬ 
полезный законЪ, и шо доказаль самымЪ д$’, 
лом. Ибо во все время войны, какЪ ко- 
‚ рабли ошправляемы были туда, куда я сво- 
имЪ законом? ошправляшься предписалЪ ‚ то- 
гда ни одинЪ ТруерархЪ на васЪ не жаловал- 
ся, ни одинЪ не былЪ обиженв, ни одинЪ 
вЪ Муники не прибфгалЬ кЪ жершвеннику 
Даны , ни одинЪ полководцами не посажень 
быль вЪ шюрьму., и наконецЪ ни одной га- 
леры вы города не пошеряло общесшво не 
могши ввесшь вф пристань. А при прежнихв 
законахЪ с1е много разЪ случалось. Б$дные 
- в. шомь были виновашь , чшо не могли 01 
‘правляшь публичной должности. Много под- 

линно 


линно было не возможнаго. о А я начальство 
кораблей сложивь сЪ бфдныхЪ ‚ возложилЪ на 
богашыхЪ; ° Почему произкодило всё шакъ, 
какЬ было должно, И я шШфмЪ самимЪ за- 
служилЬ себз похвалу, чшо шакимЬ обра- 
30м5 правялЪ обществом? ; ошЪ чего оло 
пр!обрёло еб сламу , честь и многолюдное 
войско. А ненависши, досады. злодфийсшва 
нфшЪ в моемЪ правлеи, нёшЪ подлости у 
нфшЪ шого. чтобы было не доспойно респу- 
блики. 


-32. И такЪ я вамЪ покажу. что я вЪ 
нравлен!и республики шакой же имБлЬ спо- 
собЪ, как и ВБ правлени всфкЪ ГрековЪ. 
Ибо я вр своей республикЪ5 не старался взой- 
ши в5 милоешь у богашыхЪ; а старался 
мнотихр побудишь къ справедливосши. И чшо 
касается до Греков? . шо я вмЪсмо общей 
для всЪхЬ Грековь’ пользы не возлюбилЬ 
Филипповыхр даровЪ и угощенга, МнЪ ка- 
жешся осталось шолько сказать о обнародо- 
вани и отшправленги публичной должности. 
Я думаю, вы изъ кышереченнаго мною ясно 
видише , что я дфлалЪ все лучшее ; и КР вамЪ 
всегда былЪ усерденЪ`ои благоуслужлилт. ВЪ 
самом д5лБ ‘я большую часть изЪ моихЬ 
дЪлЬ умалчиваю ; а вопервыхЪ за пужное по- 
чишаю оша$исшвовать прошивЪ доноса; по- 
шемь хошя бы я ничего не говорилЬ о про- 
чихЬ мойхЬ дЗлахь ь сднако довольным? сви 
дЪшелемь их будешь каждаго пзЪ вась 
совфешьи 


г 33. 
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-85. И лмакЪ изЪ всёхЪ словЪ, кошорыя 
ЕсхинЪ  многоразлично  перем$няя —про- 
износилЪ для обличения меня вЪ несправедли- 
восши мною изданныхЪ законовЪ . ‘не мноме 
вам и мн8 самому были -поняшны. Ая 
буду ошвЪшсшвовашь просто и справедливо» 
И я не шолько не ошрекаюсь вЪ `учинен- 
ныхЬ мною д$лахЬ дашь ошчоша, (вЪ чемЪ 
на меня многокрашно клевешалЪ ЕсхинЪ), 
но и признаюсь. что во всю жизнь должень 
давашь ошШчошЪ вр шомЪ, чшо я на себя 
приналЪ .. или чфмЪ управлялЪ, А чшо я 
собсшвенное свое имфн!е добровольно давалЪ 
народу › в5 шомЪ я ошчоша давашь не дол- 


‘женЪ (СслышишЪ ЕсхинЪ?) Ни другой кшо.,. 


хошя бы онф былЪ изЪФ числа девяши прави- 
телей. Даи какой бы шо былЪ законЪ испол- 
ненный неправды и безчеловЪчия, чшобы по- 
то. который чшо нибудь изЪ своего им н!я 
упошребилЪ вЪ пользу общества , и кошорый 
поступилЪ благородно и человёколюбиво , 
вм$сшо благодарносши допусшилЪ  оклеве. 
зпывашь, и сихЪ донощиковЪ вЪ ошчош$ об- 
щесшвенныхВ д8лЬ посшавимь над нимъ 


сумями? Поисшиннё никакого нБШЬ; а 


ежели онЪ найдешЪ, шо пусшь покажешь, 
и я пересшану говорить. Но никакого нёшЪ, 
Аеиняне. Однако ЕсхинЪ меня оклеветывая 
за шоу чшо я будучи посшавлен? главнымЪ 
надЪ Теашральною казною ‚, добровольно да- 
валЪ свои денги, говоритЪ: „. СенашЪ. де, его 
‚› призналЬ досшойнымЬ вфнца шогда. когда 


9 ОНЪ Е. быль вЪ своихЬ дёлахьЬ давать 
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„ошчешЪ; но меня. о клевешиикЪ!., СевашЪ 
не зато призваль досшойнымЪ, чшо я дол* 


’ жен былЪ давашь ошчошЪ; а за шо. чшо 


я обществу собствензыя давалЪ деньги. 

34. Но онЪ говоришЪ: „.Ты имлЪЬ дол» 
.. жность спроипь сш$ну;,, ВЪ самомЪ дБлё 
я за шо прмобр$ёлТ себЪ похвалы, чшо на 
Шо Свои упошреблялЪ ` деньги. и не имлЬ 


‚ВФ шомЪ сЪ общесшвомЪ разчеша. Ибо кшо 


им8лЪ разчошЪ , шошф и ошчошЪ давашь 5 
и во всемЪ изслфдованф бышь должен7. А 
шошЬ ‚, кво добровольно даешЪ собставенное 5 
залуживаеп? похвалу и благодарность.  Та- 
кимЬ образомЪ КшисифонЪ подал 060 мнБ 
голосЪ. А чшо с1е справедливо. и неё. шоль-_ 
ко опредЗлено законами. но и нашими обы- 
чаями подшверждено, шо я докажу многими 
примЗрами. И вопервых Навсиксу полковод- 
цу за шо, чшо овь давалЬ общесшву соб-. 
сшвенныя деньги, вы‘ даровали вфнец; шак- 
же Длошима и Харидима за шо, чшо они 
давали свой щишы, вы увфнчали взицамие 
Наконецр НеопшолемЪ . хошя ему мноше по- 
рученыь были должности. одвако бол$Зе за 
по, чшо онЪ давалЬ свои деньги, равныя 
пррялЬ почесши. И по исшинн$ 6бЪдно бы 
по было и сожалишельно , ежели бы не поз- 
волено ‘было упошребляшь на общество соб- 
спвенныхф денег , или тому, кшо с1е сд$- 
лаешь., вмфсшо достодолжной благодарности, 
в момЬ давашь ошчошр. А чшобы вамЪ 
доказать мою справедливосшь, шо возьми и 
прочитай мн поданные на шо голоса. 


го. 


Голос х. 

‚5 ПодЬ правишельствомЪ Димоника м%- 
. сяца Воидромтона 25 дня. по приговору 
„з Сенаша и народа Калл Фрарскй обЪ- 
„ явилЬ.. чшо благоволилЬ СенашЪ и народь 
. УвВВнчать Навсикла полководца за шо, 
‚, что, когда двз шысячи пехошнаго’ войска 
были вЪ Имбрё для помощи АеинянамЪ 
.. живущимЪ на семЪ осшровЪ, и когда Ф:а- 
лонЪ народомЪ кЪ правлев!ю сей должносши 
‚› избранный . по причин непогоды не моть 
„туда плышь, и давашь салдашамЪ жало- 
` 5 ванье; шо НавсиклЪ собсшвенныя ” давалЪ 
„; деньги. и посл$ ошЪ народа ихЪ не шребо- 
„ ВалЪ ; чшо шакже благоволилЪ СенашЪ и на 
» РодЪ обнародовать вЗнець во время праздно» 
; вая Бахусу, и при новыхь шрагедтяхЪ,.. 


ГОЛОСЪ, 

.ь ВВ собран!и правишелей по приговору 
з› Сената Каллй ав обфявилЪь сл$- 
‚; дующее: понеже Харидимь полководець 
3 пешехошнаго войска посланный вЪ СаламинЪ, 
„и ДюшимЪ коннаго войска предводишель на 
„сражении при р5к5 Елисеё, н$фкошорыхЪь 
„ воиновь ограбленныхЪ испргяшелями изъ 
) своего имЪфнЁя снабдили шесшьсошЪ щитами: 
у) шо благоволилЪ СенашЪ и народф Аеиней- 
„ск Харидима и Д!ошима ув$нчашь зла- 
‚шыми вфнбами, и вхЪ вфвцы обнародовать 


„ВВ знамнашыхВ всеобщих Аейнейскихь 
; со- 
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еее бт: 


р собращяхЪ › при торжесшвв в} чесшь Ба- 
‚ хуса. и при представлен1и новыхЪ трагедий , 
„а обЪ обнародаван!и имфшь попечене (*) 
 законодашелю , правишелямЪ и (**) надзи= 
‚› рашелямЪ Тёашра. ,› 


35. Каждый изЪ сихь,_ ЕсхинЪ, давалЪ 
отчешь вЪ своемЪ правлени. а вь шЪхь 
дЪлахЪ, за кошорыя получил вФненЪ, давать 
ошчоша не имёлЬ нужды; сл5довашельно и 
я давашь оной ие имф$ю нужды; нбо я вь 
одинакомЪЬ с5 другими д8лБ одинаюмя имвю 
права. Я упошреблялЪ собешвенныя деньги. 

для шШого пр1обрЪлЪ похвалу. и сл5дслтвен= 
но в шомЪ, чшо я уапошреблялЪ свое, не 
обязан давашь ошчеша. Я исполнил дол» 
жносшь правленя., в5 шомЪ и даль ошчешв. 
а не въ шомЬ, чшо я давалЪ по своей вол$. 
"Но я не справедливо опитравлялЪ должность ? 
То для чегожь . когда при шебЪ шребовали 
ошЪ меня ‹ошчеша вЪ правленми, шы мол- 
чалЬ, и для чеге не доносилЪ? И шакЪ для 
пока- 


{*) Ого етву или законодателей между прочимЪ, 
вакЪ свидъшельсшвуешЪ  ПолдлукеЪ, была деяж- 
мосшь избирашь полКОоводцовЪ , и изолЬдозашь каж- 
дое празленше , вс$ ли хорошо правяшЪ свою долж 
ность, и смошрёть, чтобы ищо не издахЬ про= 
тивнаго законт, и имфть надзиране мадЪ Пре- 
торекою должносш1ю и Сенашекими опредБ5ленами. 


(**) АущьоЭ5то4 или собств. Подпигоположники 
были надзиращеди театра, кои располагали  дьй- 
спыями онаго. 


показан!я  вамЪ, что онЪ самЪ за Меня 
быль вЪ шомЪ свидъшелемЪ , чшо я заув$н- 
чан!е меня вфнцомЪ` не должень былЪ да- 
вашь ошчеша, возьми и прочитай поданной 
обо мн$ голосЪ. Чо чему , как онЪ не могЪ ни- 
чего найши вЪ Сенашскомь  опредфлен!и, 
чшобы ‘было не справедливо, шо вБ семь 
4Ъ^В  доказалЪ ( себя  мерскимЪ ‘клевешни- 
ком. Прочишай. 


> 


_ГОЛОСЪ. 


›э ПодЪ правленемЪ Еуеикла влад5ющаго 
.. ОоШЪ покол5н!я Енеида КшисифонЪ Леосее- 


„› новЪ сын Анафлисп!анинЪь мес. (*) Пеа-. 


„› непстона, 22 дня, обЪявилЪ сл5дующее: по- 
_.› неже ДимосеенЪ Д, С, ПеантеанинЪ , когда 
„ему поручена была должность починять 
„ сш$ны , на шу рабошу собсшвенныхЪ упо- 
‚› шребихь шри шаланша, пошомЪ, будучи 
„» поставлень главнымЪ  надЪ шеатральною 
„» казною . сшо лишрЪвсякаго рода б$днымЪ 
„на жертву прибавлялЪ; по да благоволиит В 
к Сенаш? и народБ  Аеинейсюй —Димосеена 
› Пеанеанина за его добродЪшель и усерде 
‚› безпресшанно \Аеинейскому народу оказы- 
‚› ваемое ув5нчать златымЪ вфнцем?, и в$- 
„. нець обнародовать вЪ, тнеашрВ., во время 


„› празднования вЪ честь Бахусу, ипри пред-_ 


„› сшавлен!и новых? шратеди. А 6 семЪ сша- 
‚› Раться надзирашелю шеатра. „, 
36. 


(*) Окшабра, 


36. И шакЪ, чшо я давалЪ обществу ; 
о шомф шы. ЕсхинЪ , не производишь дла з 
а чшо опредфлилЪь СенашЪ меня за се награ- 
дишь, вЪ шомЪ меня призываешЪ кЪ суду. СлЗд- 
сшвенно принимать благодфян!я шы’ почиша* 
ешь за дБло законное ‚ а за оныя благода-= 
ришь за прошивное закону. О пренегодный@ 
челов кЪ! о поисшиннз несносный и вратВ 
богамЪ ! Чшо касаешся до обнародован1я 
вЪ шеашр®., я не говорю о пом, чшо 
шысяща шысящь раз шамЪ бывало; да ия 
сам? н$сколько разЪ прежде сего шамЪ по- 
лучалр вёнцы. (А шы, ЕсхинЪ, столько 
безуменЪ, чшо не мот поняшь шого, чшо 
в$нець увЗнчаваемому- равную’ принесешв 
славу, ГАЗ бы онЪ обнародован ни былЪ. 
Но обнародоване вЪ шеашрЪ служишЪ поль» 
зою ш$мЪ ‚, которые увё$нчавающр. Ибо ш$, 
кои слышаш с!ю похвалу. возбуждающся 
чрезь шо ко оказаню усердтя гражданамь : 
и бол$е хваляшЪ ш$хЪ, кои воздаюшщЪ благом 
дарносшь; нежели шЪхЪ, кои получаюшЪ 
вЪнцы, То для сей причины общесшво и 
опред8лило сей законЪ. Возьми же самой заз 
конф и прочишай, 


ЗАКОНЪ.. 


‚, КошорыхЪЬ увфнчаваеш н5кошорая 
‚5 часшь народа, а не весь чародЪ Аеи- 
„э нейскй , или Сенашь., шёхЬ вЪфнцы об- 
.э народовашь надлежишЪ вЪ самой шой ча- 
эсши; а шБхЬ, коихБ увБнчаваешЬ на. 
›› Родф и СенашЪ , вбнцы надлежишЪ обна, 


зэ род0- 


‚.родовать 8$ шеашрВ во время праздневан!я 
)„› ВБ чесшь Бахусу. » 


27 бСлышишЪ ли, ЕсхинЪ , законЪ . ко- 
тшорый ясно подтверждаеп . ., чшо шШЗхЬ. 
„.коихЬ народЪ Аеинейсый или Сенаш?Ъ ув$н- 
„ чаваешЪ ‚ в5нцы надлежишЪ обнародовать 
.. ВЪ Шеатрз? „ Чшожь шы нещасшный чело- 
вЪкЪ напрасно клевещешЪ ? Чшо лжешЪ ? Что 
ты не стараешся- ошЪ сей болёзни Еллево- 
ромв себя излечишь? Не смыдно ли ше- 
65 чрезр свою невависшь побудишь другаго 
къ защищенгю себа? Не сшыдно ли шебЪ за- 
ковы. ивые совеёмр опусшищь. а иныхВ 
нфкошорыя шолько обЪявишь часши. кои 
должно было чишашь ц$лые; да еще при 
таких людяхр. кошорые присагою обязаны 
писашь сходныя СЪ законами опредфлен!я? 
И ме д%злая., пошомь говоришЪ каковому 
должно бышь мужу сшарающемуся о народё; 
и прелписываешЪ» ему бышь шакЪ . какЪ еже- 
ли бы шы предписалЪ сд5лашь сшашую по 
своему желанио ‚ кошорую сдБлавЬ, ошЪ ней 
бы взыскивалЬ всб ея добродЪшели шобою пред- 
писанныя : шакЪ и мужей старающихся о на- 
родЪ надлежишЪ пфнишь по однимЪ будшо 
шолько словам. а не но д5ламЪ и правле- 
нию республики. И кричишЪ безЪ разбору 
пристойное, вм$сшВ и не присшойное, как- 
бы СЪ колесницы ‚произнося безчесшныя сло- 
ва. кошорыя присшойнфе сказать о шебф и 
швоемь родф, нежели обо мнВ. Ия, Аеи- 

Е няне › 


| 
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няне, злослов!е ошЪ оклеветан!я различаю 
шфмЪ, чшо за оклевешантемЪ слБдуешЪ по 
законам казнь; а злослов!е не чшо другое 
вЪ себ заключаешЪ ‚ какЪ одни ругашель- 
сшва случающуяся обыкновенно между не- 
пр:яшелями. Но предки наши. по моему мн5- 
н1ю, установили с1и суды не сЪ шЪмЪ на- 
мфренемЪ , чшобы предЬ вами, кошоры® 
осшавивь домашшя нужды сюда пришли. 
нам между собою мерскЕя‘произносишь ру- 
ташельсшва; но, чшобы обличенЪ былЪ шошЪ, 
кшо причинилЪ обиду общесшву. С1е., шакЪ 
какЪ ия. зналь ЕсхинЪ , однако вместо шо- 
го. чшобы ебвинишь меня правымЪ образом», 
лучше захошфлЬ обругашь. 


38. И а поелику он не усшоялЬ 

м вр малой часши сего дЪла. шо не должно 
ето прощать. Но прежде, нежели я кЬ 
сему приступлю, о семЪ желаю у него 
спросишь: моимЪ ли. ЕсхинЪ. кшо шебя по- 
чшешф непртяшелемЪ , или непртяшелемЪ рес- 
публики ? Подлинно моимЪ. А когда шы мой 
непрряшель . шо мотЪ оы шы предложишь мн 
казнь . ежели я неправо посшупилЪ вЪ раз- 
сужден!и республики; но шы и при ошдава- 
и мною` ошчеша , и при своихЪ доносахЪ › 
и вЪЬ самомЪ суд не сшарался о`своемЪ дБ- 
^$. А когда яо казался невиннымЪ по вс$мЬ 
законамЪ, и какЪ во всякое время. такЪ и вЪ са- 
мый назначенный день; ибо и прежде сего о сихЬ 
д5лахЪ мног!е суды производились; когда я не 
былЪ обличенЪ вами ни вВ одной учиненной вамЪ 
Я ° Юбид$ ; 
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обид ; и когда наипаче всЪ мои публичный 
д5ла много. или мало общесшву принесли 
славы: шо вЪ се самое время шы на меня 
восшаешЪ, Берегись. чшобы шебф самымЪ 
ДБломЪ не доказашь себя непруяшелемь обще- 
сшва. а моимЪ шолько быть по имени, 

39. И мак ‚, когда справедливый и за- 
конный каждому надлежишЪ подавашь голосЪ; 
шо должво мн (как кажешсл) хошя я 
кЪ ругашельсшвамЪ ош природы и ие скло- 
ненф. за всЪ имЪ на меня произнесенныя 
злосломшя и  безчисленныя  клевешы = ска- 
зашь о немь шо. чшо весьма нужно; и 
купно показать. кшо таковЪ ЕсхинЪ, иошб 
какихЪ произошелЪ родишелей; кшо шо онЪ, 
кошорый меня началЪ шакБ злословить про- 


‚ износя нфкошорыя слова. кои всякой чес 


ной человЪкЪ произнесшь посшыдишся. Пусть 
бы обвинялЪ меня ЕакЬ, или РадаманшЪ , 
или МиносЪ ; а не сей пусшословЪ. площед- 
ной бродяга и глупый писецЪ: но не думаю . 
чтобы шошЪ сшоль досадныя и ненависшмы 
преисполненныя произнесЪ слова, какЪ сей. 
кошорый какЪ бы вЪ Трагед!и вопилЪ: (О зе- 
мля! О солнце! О добродЪшель! И прочее 
сему подобное) СимЪ же воплемЪ призывалЪ 
онЪ Премудросшь и Учен:е, чрезЪ кошорое рас- 
познаешся чесшное ошЪ безчесшнаго. Ибо вы 


} у . 
` слышали, Аеинянё. `чшо онЪ с1е говорилЪ. Но вЪ 
‚ ШебЪ, о нренегоднфйший челов$кЪ! или въ шво- 


ихЬ домашнихЬ. есшьли хошь малЗйщая искра 
добродЪшели? И можешЪ ли шы различишь че= 
сшное ешЪ безчесшнаго? Ошкуда шы се взялЪ? 

И 


Я почему сёго удостоился? Пристойно`ли шеб® 


упоминашь о учени ? КоимЪ и` самые пре- 
ученые не шолько не хваляшся , но и, когда, 
© нихЪ с1е говоряш друше, то слушающь 
сЪ.нфкошорымЪ родомЪ сшыда. А вс шаз 
кежЬ невЪжды .` каков. и шы 5; сшоль без- 
сшыдны › что предсшавляюшЪ, себя учеными, 
и слушашелей своими р$чми измучашЪ не` 
возбудя вЬ нихВ никогда о себ шаковаго 
миня. 

49. Я нимало о шомь не сомнваюсь , 
чшо мн 0 шебё ио швоих  домашнихЪ 
говоришь. но шолько недоумеваю, о чемЪ 
прежде должно мн начашь. О шомЪ ли, 
чшо ошець швой ТромесЪ будучи вЪ шяже- 
лыхЪ кандалахр и вЬ колодкБ служилЪ Ел= 
п1ю учащему азбукБ$ у храма Тезеева? Или 
о шомЪ ‚, чшо машь швоя входя повседневно 
вЪ супружесшво на крыльцВ у Ироя Калами-' 


`ша шебя прекраснфишую сшашую,  шебщ 


преславнаго шрешьяго чина комед!анша вос» 
пищала ? Или о шомЪ, чшо ФормюнЪ кошо- 
рый на галер$ имфлЪ должность трубача „ 
рабЪ Дтона Фруаррея, ошЪ. сего. шоль похваль= 
наго ее ошвлекалЪ дЬйсшвЕя. 


4т. Но я поисшиннв опасаюсь. чтобы 
товоря о шебЪ сшоль присшойное, не сд$- 
лать весьма. несходной СЪ своими нравами 


‚ р8чи, Для шого я о семЪ умолчу: но обра» 


щу р$чь мою кЪ его ДБламЪ СЪ самаго ма 
лолфшсшва. . Ибо сей челов$кЪ не есшь изъ 


_висла ничего вЪ”обществв не значущихЬ , но 
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изЪ числа такихЬ, коихЪ обыкновенно не шер= 
пишЪ общесшво. Ибо поздно, поздно товорю; 
да и почши вчерашняго, или шрепияго дня сд$- 
ланЪ онЪ АеиняниномЪ ‚, а купно и ОрашоромЪ. 
и приложив два слога . ошца своего Тромеса 
переименоваль вЪ Ашромиша: а машь уже 
чрезмфру величесшвенно назваль Главкоееею, 
кошорой, какЪ всфмЪ изв5сешно, имя. былое 
Емпуза, получившей оное ош шого, чшо все 
дЪлала , и все претерп$вала. И ошкуда вы ду- 
'маеше боле? Но однако шебя. ЕсхинЪ, природа 
сЪ тшакимЪ произвела неблагодарнымЪ и злоб- 
нымЪ духомЪ, чшо шы сшавши. изЪ раба свобод 
нымЪ. и изЪ бЪднаго богашымЪ чрезЪ благо“ 
склонносшь и шщан!е сих, не шолько предЪ 
ними не изЪявляешф благодарносши ; - но и 
осл$пляяся дарами с0 вредомЪ ошечесшва. 
правишь республикою. . 
ки 


42. И шо самое, о чемЪ мы имфемЪ 
раздорь., вЪ защищенели республики онЪ 
сказал. или нфШшЬ, о семь я умолчу: & 
только упомяну, чшо онЪ явно ВВ шомЪ 
обличенЪ . чшо все дфлалЪ для. пользы на- 


’ шихьЬ непруяшелей. Ибо кшо изЪ васЪ., Аеи- 


няне. не знаешЪ Авшифона изгнаннаго изЬ 
общества за шо. чшо онЪ пришелЪ -вЪ го- 
род обфщаясь Филиппу зажечь ваши кораб- 
`ли, котораго. когда я кроющагося вЪ. Пир- 
реяхф поймав привелЪ кЪ вамЪ вЪ собран!е., 
шо ЕсхинЪ, сей негоднЪйний человЪкЪ , воз= 
зопилЪ громко (чшо я посшупаю `вЪ. воль- 
‚номЬ обществ сшоль безчеловфчно озлобляя 

Не* 


а ола А ОВ ИЕР ВИЙ 


ЗЕ 


яещастныхЪ гражданЪ, и самовольно прихо» 
дя ВвЪ их домы) наконецф безЪ опредфленя 
ошпусшилЪ Аншифона, ВЪ самомЪ д5лБ. есшь- 
либы не (*) АреопагЪ узнавЪ все произшесшвте 
и провфдавЪ. о вашемЪ незнан1и (когда весь“ 
ма нужно было вамЪ 0 шомЪ знашь ) разы- 
скалЪ сего человзка, и связавЪ привелЪ 
опяшь кф вамЪ; шобы онЪ изЪ вашихЪ рукЪ 
вырвался. и ошЪ казни избфжалЪ свободив- 
шись чрезЪ сего пусшословнаго орашора. ‘А 
нынз вы его замучивЬ предали смерщи . ко- 
шорую и сей заслуживаешЪ. ‘ТакимЪ ‘обра- 


` зом АреопагЬ подробне разсмошрЪвЪ всё Ес- 


хиновы дзла. какЪ скоро вы по нев$денгю 
вашему ( какЪ и прежде пошеряли много обще- 
сшвенной пользы } онаго своими пригово- 
рами учинили покровишелемЪ храма вЪ Ди- 
лъ, име ошдали во власшь Сената. Есхина. 
какЪ предащеля ошечесшва. немедленно сей 
должносши лишилЬ; а покровишелемЪ храма 
посшавилЪ Иперида . коему вс$ сшоящему 
при жершвенникБ божемЪ подавали голосЪ ; 
а Есхину какЪ пренегодному человфку по- 
дать голоса никто неё хош5лЬ. Но для под» 
швержденя сей справедливосши призови мнв 
свидфителей. 


СВИДБТЕЛИ. ` 


Димосеену вЪ семь дБлБ  свидБшели 
суть сл5дующЕе : Калми Сун!геанинЪ, Зи- 
нон ФмеднинЬ , Клеонз ФалиреанииЪ. Ди- 

43 мо- 


(*°) СематЪ Аоннейскй, 


<- 
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моникЪ: Мараеонй: чшо мы вм$сто Есхина: 


отЪ народа учиненнаго покровишелемЪ хра- 
ма ВБ ДилБ у АмфикпионовЬ (“) вЪ собра- 
н1и поставляемЪ Иперида. яко ревносшнЗиша» 
го кЬ защищен!тю общесшва; по чему и ош* 
правленЪ ИперидЪ. 


43. По чему в шо же самое время. ког-= 
да СевашЪ снял? ‹Ъ него се досшоинсшво + 
и поручилЪ другому ‚, всБмЪ стало изв$сшно , 
что онЪ и предашель общесшва , и вашЪ. нез 
пр!яшель. И шакЪ одно изф всёхЬ дЪлЬ се“ 
+0 продерзосшн®йшаго человзка вы слышали 
подобное шзмЪ. кой онф на мёня взвесЪ: 
теперь ‚, прошу васЪ. приведише себф на па- 
мяшь другое. Когда ФилиппЪ прислал? кЬ 
вамр. Пиеона Визанпийскаго , и старался 
всфхЬ своих союзников побудишь кь шо- 
му . чтобы и они купно прислали сюда по- 
Слов 5 какЪ будшо сЪ шВмЬ намфрен1емъ , 


_ чшобы обезчестишь нашЪ городЪ,; и дока- 


зашь онаго ‘несправедливость: вЪ шо время 
я воспрошивился продерзости Ниеоновой, ин 
нимало не уступил столь гордымЪ его’ сло- 
замЪ; но вставЪ прошивф его шакже ему 


ВАА ‚и никакЪ не изм$нилЪ пра- 


ву республики; но самаго Филиппа обличилЪ 


‚® ®Ъ неправдВ. и се сшоль основашельно до- 


Е ` кач 


{*) Амфинтлоны ‚ тшакЬ назывались Греческ!е города 
сходянИеся ма всеобийй Греческ!й  совфшЪ, обыкно- 
венно бызаемый при @ермонилахЪ , из е. шенлыхЪ 

_ЗоротахВ , или устьяхЪ , блазЪ коих? находиз 
аись пецаме источщаки — 
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хазалЪ . что и самые союзники его против 
него востали., и мою справедливость ‘под- 
твердили. А Есхинь соединившись с Фие 
липиом$ прошивЪ отечесшва произносил 
самыя ложныя свидфшельсшва. Но сего не 
довольно, ОнЪ и еще спусшя не ` много 
времени вЪ Орастоновом? ‘дом вм5сшВ 
сЪ АнаксиномЪь шитономЪЬ былЪ пойманЪ. И 
подлинно онь ходя вм8оШБ СЪ неприя- 
шельскимЪ шпионом, и СВ. нимЪ ` один на 
един разтоваривая сам быль шшономЪ и 
непр1яшелем? ошечесшва. А для подшверж- 
ден!я сей моей справедливости призови мн$ 


и вЬ семь дЪлБ свидбшелей. 


СВИДЪЬТЕЛИ, 
СвидЪшельсшвуемЪ вЪ семЪ `Димосеену э 


-и присятою предЪ полководцами учиненною 


подтверждаем _Меледемь КлеоновЪ сынЪ, 
ИперидЪ КалесшровЪ сын? , и Никомахь Д1о- 
фантовЪ сын. чо мы видфли Есхина 
Атромишова сына Коеокидскаго ночью ВЪ 
дом$ ОрастоновомЬ вмфсш$ СЪ АнаксиномЪ 
ФилипповымЪ шпоном ходящаго, и сЪ нимо 


на един разговаривающаго. Свид шельсшво 


се учинено во время правленая Ниюева . 
Фкашомвеона , 3 дня. 


‘44. Еще весьма много другато о немЪ я 
умалчиваю. Ибо сего самое д$ло шребуешЪ.. 
СверьхЪ сего много бы я вамЪ могь предста». 
вишь шаковыхЪ его дёлЪ. вЪ коихЪ онЪувь 
15 времена был обличенЪ, чшо непряше- 
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лямЪ нашямЪ дблалЪ пользу, а мн при- 
чинялВ обиды. Но вы онаго не предаеше 
в$чной памяши, и за шоль важныя престу- 
плен1я не оказываеше праведнаго сзоего ги$- 
ва: а допущаеше бышь какому шо злому 
обычаю . чрезЪ который, шошЬ. кшо чшо 
либо совфшуешЪ вамЪ полезное, ошверженЪ 
и оклеветанЪ бываешЪ ; чрезЪ ’чшо вы 
пользу республики перемёняеше вЪудоволь- 
сшв!е ошЪ злословй происходящее. И шакВ 
удобнЪе и безопаснфе шфмЪ. кои непр:яшель- 
скую держашЪ сторону, можно бышь под- 
купленнымЪ ; нежели шфмр. кои пекушся о 
вашей польз$. хорошо правишь республикою. 


45. И хошя прежде начапиял войны явно 
держашь Филиппову сшорову вЪ самомВ дЪлБ 
было весьма шрудно (О земля! О безсмерш-= 
ные боги! ) и какЪ же нешрудно? Ибо сте сое- 
динемо было со вредомЪ ошечесшва. Однако 
усшупише ему с1е, Аеинянеё, усшупише, ежели 
вамЪ угодно. `Но., когда корабли вс$ были огра- 
блены ‚ ХерронисЪ раззоренЪ, ФилипиЪ шелЪ 
прошизвЪ Ашшики, и уже боле не осшалось 
никакого сумнфн1я, но война была передЪ 
глазами; шо чшо сей комедланшЪ , сей без- 
законный челов$кЪ предсшавишЪ . чшо бы онЪ 
предпринялЪ в вашу пользу? Подлинно ни- 
чего; и нёшЪ у него ни одного мал5йшаго 
опред®ления полезнаго для республики. А ежели 
онЪ скажешь, чшо есшь, шо пусть 
покажешЪ; а я в се время  помол- 
чу. Но подлиино ничего, А чшо он не на- 

ПИ“ 
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писал ни одното определ5н!я . по сего одна 
изЪ двухЬ сл5дующихЬ причинр непременно 
должна бышь справедливою ш, е. что , или онЪ 
не мог ни одного изЪ моихЪ опредВлен1й опо- 
рочишь или, хошя изналЪ чшо нибудь выгод- 
н>йшее . но не хошлЪ объявить вамЪ для ото. 
чшо старался о польз непруяшелей. Но ма- 
ло ли онЪ говорилЪ . мало ли опредЗлялЪ вЪ 
шо время, когда‘ им5ло случишся вамЪ не- 
щаспие. . И вЪ самомЪ д5л5 никому другому 
говоришь было не позволено. 


46. Также и друцмя его беззакон!я шай- 
но имЪ учиненныя нфкошорымЪ образомЪ ка- 
жешся сносны были общесшву. Но осша- 
лось одно, Аеиняне., одно. и самое `величай* 
ее. вЪ коем онЪ много исшерялЪ словЪ 
опорочивая Амфиссанскя и Локренскёя опре- 
дЪлен!я ., какЪ бы думая превразмишь вЪ не- 
справедливость исшинну. Но нёШЪ, даи 
бышь сему не можно. чтобы шы когда ни- 
будь загладилЪь пяшно вс$хЪ швоихЪЬ шогда- 
шнихЪ беззаконй , хошя бы шы весьма мно- 
то произносилЬ р$чей. Но я предЪ вами, 
Аеиняне . призываю всзхЪ боговЪ и богинь 
сю Ашшическую сшрану рукою своею содер- 
жащихЪ. наипаче же Пифскаго Аполлона, 
особеннаго сей республики покровишеля. и 
ихЬ вс5хЬ молю , дабы они . ежели шо исшин- 
на. чшо я вамЪ шеперь говорю. ичшо гово- 
рилЪ прежде. какЪ скоро увидЬлЪ, что сей 
беззаконный челов$кЪ предпринималЬ сытоль 
скаредныя дЪла (ибо увидёлЬь я с1е, и уви- 

45 Аль 
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двлЬь очень скоро) благовблили низпослать 
_ мнв благополуче и здрав!е: ежели же я по 
_ причин часшной вражды или ненависши ло- 

жно его обвиняю; шо бы они лишивЪ меня 

всего, чшо вЪ жизни есшь благаго, низвер= 
| тнули. Но по чему я сего желаю, и 
для чего СЪ великимЪ усимемЪ о семЪ сша- 
раюсь? Для шого, чшо, хошя и шочно 
| ’ внаю.чшо вЪ публичной книгохранитшельниц 
много есшь записныхЪ книг. изЪ койхЬ я сте 


докажу. и что вы все прежде сего бывшее 
твердо в№ памяши содержише; однако опа- 
саюсь шого, чтобы нынЪ ЕсхинЪ непоказал= 
ся подле самыхЪ его подл$йшихЪ.д5лЪ , какЪ 
былЪ прежде, когда принесши вамф ложную 
вЪсшь причинилЪ погибель нещасшнымЪ Фо- 
> юицамЪ. 


| _ 47. Также Амфиссанской войны . для ко* 


шорой вЪ Елапию ошправилсея ФилиппЪ бу- 
дучи избранЪ тлавнымЪ у АмфикпионовЪ у 
ЕсхинЪ. былБ заводчикомЪ , который 
перемущшил? всВо дБла^ ГрековЪ. и одинЪ 
торесшнфйшаго бёдсшв:я вс5хЪ ГрековЪ былЪ 
причиною. А когда я прошивЪ *его дБлалЬ 
свид$тельсшва. и въ собранги произносилЬ 
громко сл5дующия слова (Сшы, ЕсхинЪ, при“ 
Г чиняешЪ войну Ашшик8, войну Акфикпгон-= 
скую) шогда иные по затовору пришедиме 
ве допускали мн сего говоришь ; иные диви- 
лись думая. чшо’ я на него доношу ложно 
по причинё домашней моей сЪ нимЪ вражды, 
Но вЪ какомЪ., Аеиняне. си вещи находи- 
лись состояяёи ; для чего все с1е предприня- 
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вражды , шо никогда бы онй на с{е несогла- 
\ ке м 


ь | 


ам 75 


то, и какимЪ образомЪ’ произведено вЪ дЪй- 
сшво ‚ поелику сего знашь вамЪ шогда было 
не возможно ‚ шо шеперь прошу выслушашь. 
Ибо вы увидише, чшо с1е учинено очень хи- 
шро. и что ‘оно будешЪ вамЪ служишь спо 
собомЪ кЪ познан!ю всеобщихЪ преизшеспей;: 
при шомЪ усмошрише и шо, какую прозор= 
ливосшь духа имблЪ ФилипиЪ. 


48. Филипповой прошивЪ васЪ войны един= 
сшвенный конецЪ быль шошЪ., чшобы Фивей- 
цовр и Фессалонишов? сдЪлашь непр:яшелями 
нашему обществу. Но, хошя сЪ стороны ва- 
ших полководцовЪ сражен!е сЪ ФилиппомЪ бы- 
ло и неудачно, однако ФилиппЪ, шо по при- 
чин$ войны , шо ошЪф нападеня разбойников Ъ 
много прешерпёлЬ убышка. Пошому, чшо и 
изЪ его города ничего не допущали выво- 


о зишШь., И 610 не снабжали всемЪ для него 


пошребным?, Да и никогда онф ‘не быль 
сильняе васф на мор$; и онфбы не ‹могЪ 
ворваться в? Ашшику › ежели бы не сл$до- 
вали ему Фессалонишы. и Фивейцы къ сему 
его не допусшили. А хошя ему и удалось 
побфдишь , однако онЪ ( каковы бы ни были 
ваши полководцы. о семь я умолчу) по 
свойсшву и самаго шого м$феша, тд$ было 
сражене, и тшогдашнихЬ  случаевЪ много 
прешерп$л5 нещасший. Но онЪ запод- 


°линво знал, чпю., ежели бы онЪ покусился 


ЮФессалонитамЪ и ЭивейцамЪ сов5 товашь ипть». 
ши прощивЪ нас по причинф его сЪ нами 


сы 


ео 


`. 
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сились ; а удобнзе надфялся ихЪ. обольстить, 
и им совБшовашь шогда. когда они для 
того . чшо онЪ пришворно принялЪ на себя 
всЪ ихЬ д5ла. поручали ему надЪ собою 


власть, Чшо`же онф предпринимаешЬ ? смо-_ 


трише сколь хитро: сшараешся причинить 
войну Амфикш!онам? и возмушишь Пилей- 
цовЪ, Ибо онЪ  думалЪ, чшо они вЪ скоъ 
ромЪ времени будушЪ просишь вЪ семЪ у него 
помощи. Но се зналЬ, чшо ежели кшо 
нибудь изЪ (*) ТеромнимоновЪ , или изЪ его 
союзников? ошЪ него будучи 'посланр будешЪ 
совфшоващь предприняшь войну. шо Фивейцы 


и Оессалонишы его будушЪ подозр$вашь. и. 


со шщанемЪ начнушЪ его осшерегаться. А. 
когда що будешь Аеннянинф. и одинф изЪ 
вась шакЪ. какЪ непрряшелей с1е сд$лаешЪ , 
шо немедленно ему  пов8Зряшь; чшо и 
сбылось. 


49. Н® какимЪ образомЪ с1е учинено ? 
ОнЪ ‘подкупляешЪ сего челов$ка. ‘А по вашей 
неосторожносши сте произведено сшало вЪ дЪи- 
ство ( какр обыкновенно у васЪ случаешся) ша- 
къ, чшо уже н5кошорый ПилагорЪ по приговору 
шрехЬ или чешырехЪ челов$кЪ кЪ сему быль о- 
предфленЪ и обнародованЪ, Сей какЪ скоро полу- 
чилЪ ошЪ республики оное досшоинсшво пришел 
кЪ АмфикпионамЬ ‚, и оставивЪ все прочее при- 


{*) ГлавныхЪ над священными вещами или обряда- 
ми, неторые посылаемы были на собор ГреческихЪ 
городов вмфетБ СЪ Пилагорами, и кошорые 
УБ каждый годЪ были пеставляемы» 


и 
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иллся шолько дёлашь шо. за что нэпередЪь 
получил дары. Почему чрезЪ краснор$че 
и льсшивыя слова о посвящен!и богу Кирр- 
ской земли непросвфщенныхЬ и будущаго не- 
предвидящихЪ ТеромнимоновЪ довелЪ до шого., 
чшо они подали голосЪ напасть на сей городЪ, 
ЕЪ коем Амфиссаны, признавая его своимЪ ., 
д®лали землю. А сей доносилЪ, чшо она есть 
часть священныя земли, когда Аокренцы ни- 
какой не шребовали СЪ ыасЪ плашы, ‘и.со 
всфмЪ вЪ мысли шого неё имфли. чшо сей 
ложнаго `сЪ пришворноспию ум$лЪ` предсша- 
вить. Вы изЪ сл$дующаго увидише. ’Локрен- 
памЪ не можно было просишь СЪ насЪ пла- 
шы ие призвавь насЬ прежде на судЪ. Но 
кто нас звалЪ на судЪ? И по какому праву? 
Скажи ЕсхинВ ‚ покажи шого. ктшобы се до 
вольно знал. но не можешЪ. А шолько пу- 
сиое и несправедливое приносишр извинен!е. 


50. ТакимЪ образомЪ по совёшу сего 
Амфикшюны окруживЪ город. и сдБлавЪ 
нападен!е почши _вс$хЬ побили сшр$лами $ 
а нБкошорыхЪ ‘изЪ ГеромнимоновЪ пл$нили. 
_И какЪ сЪ симЪ купно ‘родились ссоры. и 
война возгорелась прошив АмфиссановЪ; шо 
во первыхЪ при Амфикш!онской войн пред- 
водишельствоваль КоштифЪ: а какЪ иныхь 
не было; а иные хошя и были, но ничего 
нс дБлали; шо н$кощорые изЪ негодныхь и, 
давно уже на шо согласныхЪ ФессалонишовЪ 
и изЪ другихЪ ГрековЪ обольщенные красно- 
р5чемЪ и пришворсшвомь вЪ Пилейскомр со- 
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борз вручили надЪ собою. правительство Физ 
липпу. Ибо они предлагали , чшо, или дол-= 
жно самим» плашишь дань, на кошорой со= 
держашь чужестшранныхЬ воиновЪ, а сему 
прошивящихся наказывать; или- ‘Филиппа 
избрашь главнымЪ : словомЪ, онф избранЪ 
повелишелемЪ. Пошомф ФилиппЪ немедленно 
собразЪ войско, и пришворясь. будшо идешь 
прошивЪ Кирреи, когда между шфмЪ Киррей- 
цамЪ и Локренцамр много дБлалЬ выгодЪ 
насшупаешф на Елапию , и оную  осаж- 
даешЪ. По чему, когдабы Фивейцы разкаяве 
шись не прибфгли кр вамЪ, шобы вся злеба 
войны, какЪ бы какой нибудь исшочникЪ вдругВ 
пролился на ихЪ городЪ. Но они Филиппа про- 
шивЪ его чаянтя ошврашили: и во первыхЪ, Аеи- 
няне. с!е учинилось по благоволен!ю кЪ вамЪ 
безсмершныхЪ боговЪ; а пошомЪ, сколько одивЬ 
челов$кь произвесть можеш, и посредсшвомЪ 
моего сшаран!я. Но подай мн опредЪлен!я 
и изчисли Шш$ времена, вЪ кошорыя все се 
порознь было учинено., чшобы вы увидЪЗли 
сколь много сей пренегодный человёкЪ дфлалЬ 
возмущен! ., и все ему опущаемо было безЪ 
наказаня. Прочишай мн5 оныя. 


ОПРЕДЗЛЕНТЕ. 


Чифихтяононё. 
.. При жрец Клинагорз въ. ПилейскомЪ 
3, собрани бывшемь во время весны, Пила- 
»„торы и совфшники _&мфики1онске  пода- 
„ли  тТолоСЬЕ сАБдующй : ° понеже АМ- 
» фиссаны приходяшЬ на священную землю. , 
я 33 И 


ордене 
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я 


пад 


АСКЛ НОКИИ 


= 


фи на ней сВюшЪ и пасушЪ `скотовЪ, шо да- 


„› бы опредЗлишь Пилагорамь и сов шникамВ 
.. К» вимЪ пришедь границы разд5лишь сшол= 
..бами. и запрешишь АмфиссанамЪ впреде 
.. шуда приходишь. ;. 


`ДРУГОЕ ОПРЕДЕЛЕНТЕ. 


‚ При жрец5 Клинагорв вЪ ПилейскомЫ 
›- собрании бывшемЪ во время вЗсны, Пила- 
„> оры ‚, совфшники, и ‘вся Амфикпион- 
„» ская республика подали голосЪ сл$ду- 
э„юш: понеже Амфиссаны пашушЪ из 
‚э священной землВ. и на ней пасушЪ ско- 
„› шовЬ; и когда нмЪ шо дфлашь запрешили. 
‚э шо они вооружившись. и прищед? ‘сЪ насиль-= 
» сшвомЪ всеобний Греческ!й соборЪ разогна- 


з. ли. инёкошорыхь изЪ них ранили; для сей 


.. причины надлежишЪ послашь вышереченнаго 
„› полководца Амфикигонскаго Кошшифа Арка» 
»э д:я кЬ Филиппу Македонскому, и его просить. 
.› чшобы онЪ Аполлону и АмфикпионамЪ по“ 
„, даль помощь, и не ошрекся защищашь Бога 
„› премерскими Амфиссанами обруганнаго; при- 
..чемь обЪявишь, чшо его Греки, сколько. 
.э ихЬ ни есть вЪ собор АмфикпионскомЪ . 
к избирающБ главнымЪ своимЪ повелишелемь 
эи самодержцемъ. „, 

Прочши же и ш$ времена, вЪ кошорыя с1е 
случилось; ибо вЪ ш$ же самыя времена ЕсхинВ 
быль вЪ должносши (*) Пилагора. Прочишай. 

ВРЕ- 

(*°) Пилагорами назызались посланники ,‚ которые ощЪ 
каждаго вЪ Греши города на Амфиклионсми со- 
бор 


ВРЕМЕНА. 


„ ПодЪ правленемЪ Мнисифида м$сяца 
5; (*) Анезсшир1она}, 16 дня. 


Подай мн и самыя письма. кои Фи- 
липпф посылалЪ вЪ ПелопоннисЬ кЪ своимЪ 
союзникамЪ о шомЪ.. чшо ‘ему неповинова- 
лись Фивейцы; дабы вы изЬ нихЬ ясно 
поняли . чшо он ушаиль шб  спра- 
ведливыя причины, для чего онф шакЪ съ 
Гоешею , Фивейцами. и сЪ вами посптупалБ у 
и пришворно обфщался все дЪлашь какЪ для 
всеобщей пользы › шакЪЬ и особенно для поль- 
зы Амфикп1оновЪ. А споспвшесшвовалЪ Фи- 
липпу вЪ семЪ двлБ ЕсхинБ. 


_. ПИСЬМО ОТЪ ФИЛИППА. 


.. ФилиппЬ Царь Македонск!й правишелямЪ 
›. ПелопоннесскимЪ, совфшникамЪ. шакже и 
‚ всЪМЪ союзвикамЪ своимЪ здрав1я желаешЪ. 
„› понеже Лукренцы, именуемые `Озолы. живу“ 
.. пе вЪ АмфиссБ своими мерзосшями обру- 
„тали храмЪ Аполлоновв вЪ ДелфахЪ, и 
„» священную землю пришедЪ со оружемЪ опу- 
3» сшошили: для сего я вознамФрился свои силы 
‚. соединив ср нашими защишишь Аполло-= 
‚. на, и беззаконныхЬ людей, кои сюда при- 
„> шедь ср насильсшвомЪ с1е учинить дерзну- 
„ли. отогнашь. Для сей причины прошу 
„„вышши мнЪ на всшр$фчу вЪ Фокиду со ору-= 
жгемъ 

борЪ публично были посылаемы. 


(*) Нолбря, 
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и жемь и хл5бнымь принпасомЪ на сорокЪ 
'› дней вЪ слБдующемЪ м5сяцБ, какЪ мы на- 


„ зываемЪ Ло. а Авиняне его зовушЪ Воиз 
.. дромоном?. а Коринеяне ПанемомЪ. И 
„ежели кшо ко мнз выйдешь’, шого совфшу 
3, Я ВО ВсемЪ буду слБдовашь; а кшо сему по- 
„„ прошивишся, ого я накажу. Нрощайше. „. 


5%. Смотрише, Аеиилне, какЪ. онЪ ‘ушае 
вевая справедливыя причины упоминаешЪ шолз- 
ко причины АмфикиноновЪ. Но кию все се 
‘учинилр ? Кио научиль шакя - предлагать 
причины? Кшо былЪ главнымЪ виновникомь 
всЪхЬ ‘нещаспий? ‘Не Есхинб5 ли?’ Но не 
ошваживайшесь говоришь, Аеиняне, чшо 
вся Греця ошф одного челов$ка сшоль- 
много прешерп$ла ‘нещаспий. Подлинно ве 


’ошЪ ‘одного, но ошЪ многихЪ и беззакон- 


ныхЪ людей, коихь довольно находишся. вв 
каждом ГреческомЪ городз (о земля! о без- 
смершные боги!) изЪ числа которыхЪ и Ес-. 
хинЪ ‚ коего я, ежели безЪ опасенгя сказашь 
исшинну , не усшыжусь назвашь обшею па- 
губою людей, м5ешЪ и всфхЪ городовЪ. Ибо. 
кшо положилЪ начало ‚, тошЪ и всёхЪ неща- 
спий изЪ шого произходящихЬ есшь причи- 
ною. . Кошораго вы какЪ ‚не скоро узнали, 
шо иотврашили ошЪ меня свой слух® , чему 
я весьма удивляюсь, ВЪ самомЪ д5л5 сшра- 
шный вЪ душахЪ ваших обишаешЪ мракЪ 


зашм?ваюций исшинну. Но я начавши гово“ 


ришь 0 вредныхЪ общесшву ЕсхиновыхЪ д$- 
лахЪ возфимБлЪ случай упомянушь и 0 своих 
№ с0б= 


собственныхЪ , кои я вЪ правлен!и республиа. 
ки вЪ прошивность сихЪ беззавконныхь людей 
совзтамЪ учинилЪ. и кои, ежели для другихЪ 
многихЬ „ шо наипаче для сей причины я 
вам упомяну. чшо неё справедливо бы было, 
ежели бы вы не пошерп$ли и выслушать 
того, что я вЪ самомЪ д5йсшвти шерп$лЪ, 
Ибо я видя, чшо ФивейцовЪ , и почши васБ 
самихЪ. Аеиняне, совёшы сихЬ людей усерд- 
сшвовавшихь Филиппу (ибо они СЪ 065- 
ихЬ сторонф были подкуплены ‚ чего надле- 
жало болфе всего остерегашься ) довели до 
ого . что вы не шолько нешщишесь умень- 
Эшашь всечаено возрастающаго Филиппова 
могущества, но ны о себБ пещися позабыли ; 
а шолько безпрестанно пишаеше внушрь себя 
вражды и ненависши: Я о укрощеви сего 
зла „всегда и вСсВми силами старался. И 
неё шолько по своему разсудку почель се 
полезнымЪ обществу , но и по примфру Ари- 
сшофона и Еувула старающихся соблюсши 
между вами дружесшво., кои часшно между со> 
бою хошя иногда и не согласно поступали . 
‘однако для общей пользы всегда были ` согла. 
сны. Сихь шы , коварный человзк» . при жи- 
‚зни ихЬ ласкаясь хвалилЬ, а вынЪ умер- 
шихЬ не стыдишся оклеветывашь, Ибо , ко- _ 
гла ты вЪ шомЪ., чшо касаешся 40 Фивей- 
цовЪ оклевешываешЪ меня, то чрезь (1е са- 
мое оныхЪ оклевешываешЪ, ОныхЪ. говорю, 
кои прежде, нежели я. вздумали взойши вЪ 
сеюзЪ. Но я ошсюда возвращаюсь, И шакь 
ЕсхинЪ , своимЪ сшаравшемь произвель Амфи- 

ссан- 


еже ты #> 
есанскую войну, а пооч!е его сообщички въ 
семь дБлБ между вами и Оивейцами учичаля 
вражду; а и35 сего произошло шо, что Фи- 
линиЪ восшалЬ прошивЪ насЪЬ . чего ради из. 
мнщики с1и и поссорили межлу собою наши 
города. И (1е ежели бы мы неё предупредили 
шо бы едва ли могли возаращить себЪ сво * 
счлы. Сшоль далеко простерлось ихЪ ста- 
ране. А какимЪ вы образомЪ вЪ5 шо времж 
между собою были расположены; шо изв 
с фдующихЬ опредЗленй и ошзфшовЪ Фч- 
липиовыхЬ ясно увидише, Возьми и прочща 
мнБ оныв, и 


О ПРЕД ЛЕНТЕ. 


„. ПодЪ правленемЪ Иропиеа влад ющаго 
»„отЪ поколенйя Ерехе!идова , СенашЪ и пол- 
э) КОвОДЦы ПОДали мн8не слБдующее : пошому, 
‚› что ФилипаБ иные смфжные города взялЪ. 
›з иные вЪ конець фаззориль, напослБдокь 
„э пригошовляешся ипшиши прошивЪ всей Ашши» 
„ки притом за ничшо почишая усшано- 
ох вленныя между нами договоры, и нарушая 
общую вфрность нам5реваешся пресшупяшь 
Кл пву, и разрушить всеобщий покой. Для 
‚‚ сей причины  заблаторазсудилЬ Сенашь и 
„› народь Аеинейск!й ошправишь пословЪ кь 
Филиппу для предложенйя ему совЪта наи- 
‚, паче о шомЪ . чшобы онЪ не прерывалЬ об- 
.. ЩЕ усшановленнаго между нами и имь 
„› союза; а ежели онЪ, на с1е не согласишся , 
„, Шо, чшобы дал намБ воемя ва разсужде- 
$86, и позволилЬ бышь миру до м5сяца 
д 4. » (®) @ар- 


84 


.. (*) Оартел1она. КЪ сему избраны СенашомЪ 
„. СимЪ Анагиразий . и. Фмази, Вула- 
„> ГОрЪ `Алопекский. „ъ 


ДРУГОЕ ОПРЕДЪЛЕНТЕ. 


„. ПодЪ правлен!емЪ Иропиеа м®сяца (**) 
‚› Мунихтона 3т дня. ПолемархЪ подалЪ мн$не 
„› слБдующее: пошому, чшо ФилиппЪ вздумаль 
„. насЪ поссорить сЪ бивейцами. и пригото- 
„»вляешся со всемЪ своимЪ войскомЪ ишти 


_.› прошивЪ смёжныхЪ сЪ Ашшикою городовЪ . 


„› нарушив установленные между нами дстго- 
„ воры: шо да блатоволишф СенашЪ и народЪ 
„ Аеинейскй ошправишь кЪ нему провозвь$- 
‚› сшника и послов, и просить его, чтобы онЪ 
‚› заключилЪ мирЬ’сЪ народомЪ АеинейскимЪ 
.› для ‘учинентя совфша о шомЪ. что начашь 
;› дБлашь. Ибо нын$ народЪ Аеинейск!й опред$- 


., лилЬ, чтобы не противиться ФилинповымЬ 


>, условгямЪ „ ежели он будушЪ сносны. На 
„„ сей случай СенашомЪ избраны НеархЪ Со- 
„з синомовь сынЪ ., ПоликрашЪ ЕпифановЪ 
„, сынЪ; и народомЪ ‚ провозвёсшник» Еуномь 
„› Анафлисшш. Прочишай мнё и ошвфшы,. ‚у 


`ОТВЬТЬ ФИЛИПИА КЪ АФИНЯНАМЪ. 


.› ФилиппЪ Царь Македонски Сенату и 
‚› народу Авииейскому здрав:я желаешЪ : 
‚› неизв5сшно мнф, какь благосклонно вы 


„› прежде со мною поступали. и сколь много 
3 сша» 


(*} Апреля. 
( ыы Марта. 


тии — 
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„старались призвашь кЪ себз вЪ сообщест- 
во Оессалонишовь, ФивейцовЪ и Вош!цовЪ. 
„› Но они будучи васЪ разумн$е когда ие 
.узахош$ли волю свою покорить вашимЪ со- 
..вЪшамь , но старались о своей польз$; шо 
„вы нынБ перем$нивЪ мысли, и ошправивЬ 
‚. ко мн$ пословЪ вм$сшв с провозв$сшникомв 
„„совфшуеше 'мн5 пришьши сЪ вами вЪ союзЪ, 
› и просише мира . не будучи ошЪ меня ни 
„чёмЪ обижены. Но. не смошря на все шо 


„я, выслушаво р$ёчи вашихЬ пословЬ и 


..вс5 ваши совёшы, на ваше мн$н!е соглаша- 


.ЮсЬ, и гошовЪ заключишь мирЬ, шолько 
.. ср шёмЪ. чтобы вы шБхЪ негодныхЪЬ и 


„› несправедливое вамЪ совёзшующихЬ людей 


„ изЪ. общесшва своего выгнали. и шёмв 


„самымЪ. досшейно ихБ` наказали. „» 
ОТВЬТЪ ФИЛИППА КЪ ЭИВЕЙЦАМЪ, 


„ ФилиппЪ Царь Македонски Сенашу и 
„народу Фивейскому здрав1я желаешЪ: полу- 
› ЧчилЬ я ваше письмо. вЪ кошоромЪ вы 
.э приводише на памяшь мн заключенный 
‚› между нами союзЪ и мирЪ. Я слышу, чшо 
‚› Аеинлне сЪ великимЪ усимемь стараюшся 


„сдЪлашь вась СЪ собою | согласными въ 


том; чшо они мБ совфшуюпЪ. Ия 
.› прежде -былЪ увфренЪ, чшо вы будучи по» 
»буждены надеждою. кэею вамЪ. льсшиши 
 Аеиняне, слдовали ихЪ совёшамЪ: но 
„,нын$ узнавЪ , чшо вы шакЪ кЪ намЪ раз- 
„) положены , чшо лучше желаеше сохранишь 
ЕЗ » мир, 


Ро 


.- мирЪ, нежели схЪдовать чужимЪ совзтам$, 
›- был очевь, радф. И когда вы за мнопе 5 
‚. шо наипаче за сей благоразумнфйший 
.. поступок, и за ваше ко мн усерме 
„) отм$нной досшойны похвалы. › ОшЪ чего 
‚Я думаю. много вы получише ^ выгойЪ , 
›эсжели неперем$ нише сего. мнф ня. Прощайше, в 


53. ТакимЪ образемЪ разположивЪ между 
собою города ФилиппЪ. и гордяся сими опред$= 
ленями и ошвфшами. пошелЪ сЪ войскомЪ 
и осадилЪ Елапию . думая, чшо вы ника- 
химЪ образомЪ с @ивейцами не взойдеше вЪ 
союз, А хошя возмущен!е бывшее тогда вЪ 


‚ тородЪ всямой довольно зиаетЪ , одвако вы- 


слушайше, я вамЪ , что всего нужняе, пере- 
скажу. МКакЪ шогда былЬ вечерф, когда при- 
шедши нЪкшо правителямЪ озрявилЪ, что 
взяша Елапия: то услышавЪ се. иные вдрутВ 
встав» изЪ ужины повелФвали людямЪ вы“ 
ходишь изЪ лавокЪ на площади. и зажигали 
овыхЪ крышки, иные шреюожили полководцевь 
и вызывали шрубача. и весь город полонБ 
былВ  шогда смяшенй. А `'на другой день 


‚весьма рано правршели СенаторовЪ созывали 


вЪ СенашЪ, а вы сошлись вЪ народрое собран1ее 
И прежде. нежели Сенаш®  чшо либо опре- 
АТлялв или дфлаль СсОвФшЪ о. весь народР вв 
собрани занималр стулья. ПошомЪ. какЪ 
скоро собрался СенашЪ, и правишели сльшан- 
ое ими объявили, привели предЪ лице вс хЪ в$= 
сшиика, кошорый все расказалЪ: тогда гром- 
химЪ полосомЪ спрашивалЬ проёозвфотник?: 

| кН 
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кто хочешь всенародно говоришь р%®чь? 
Но никто не повиновался, < и пошомЪ . 
когда очень часшо онЪ вопрошалЪ. и шогда 
викню не всшалЪ ‚ хошя были шушЪ полко- 
водцы, были орашоры. Тогда призывалЪ 
обний гласЪ ошечесшва , чшобы кшо нибудь 
нашелся говорить за благососшоян!е онаго. 
Ибо ‚ чшо по повелён!ю закона обЪлвляещь 
провозв$сшникЪ, шого гласЪ принимать по 
справедливосши надлежишЪ за гласЪ всего 
ошечесшва. ВЪ самомЪ д5л8, естьлибы шфыЪ, 
кои желаюшЪ благососшоявн!я и невредимости 
ошечесшву , надлежало ишши говоришь р$чь, 
то бы всз вы и проч!е Греки всшавши взо* 
шли ва Каеедру.; ибо я шочно ув$ренЪ. 
что вы всБ5 желаеше благополуч;я ошечесшву: 
естлибы сле учинишь надлежало богатымь у 


шо бы шакихЪ нашлось до шрехь сошь 


человЪкЪ : естьли, бы усердные кЪ обществу 
и купно богашые люди на то были шребо- 
ваны. шо бы встшали`всв Ш, кои многочи= 
сленные общесшву давали дары; ибо они с!е 
дЪлали не меньше изЪ усердия кЪ обществу, 
хакь и ошЪЬ изобимя, Но. какЬ извёсшно у, 
что общество вЪ шо, время им вЪ самый 
шошЪ день не только усерднаго и богатаго 
мужа кЪ себф призывало, но и мужа вь 
вещах искуснаго, кошорый бы СЪ начала 
все изслЗдовалЪ . и правильно могЬ разсу- 
дить. для какой причины шакЪ посшупалЬ 
Филипп?. и чшо намфревался дфлашь. Ибо. 
кито сего не зналЪ, и ин икогда не изсл$доваль. 
впрочемь хошя бы онф много кЪ общеспеу 
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имБлЪ усермя . и хопы бы изобиловалЬ 6о- 
ташсшвомЪ , однако, или нимало бы небылЪ 
‘способенЪ к» совфшовантю шого, чшо надле- 
жало предпринять; или бы совфшф его вамь 
не-былф полезенЪ. | 


54. ТаковымЪ вЪ шо время оказался я. 
который представЪ предЪ вами говорилЪ р$5чь, 
ионую для двухЪ причинфтеперь прошу со внят- 


носиию выслушать. Во первыхЪ. чшобы вамЪ ‘ 


яснЪе показать, что я одинЪ изЪ ораторовЪ и 
правишелей не усшрашился и вЪ самое опа- 
снфишее время оказать вамЪ своего усершя ; 
но вознамфрился говоришь и опредёляшь шо. 
чшо общесшву прешерпзвающему опасносшь 
приносило пользу. 'Во вшорыхЪ . чшо вы не 
‘много на с1е пошрашивЪ времени совершен- 
нЪе узнаеше сосшоян!е всей республики. И 
шакр я говорил. чшо ш$. кои въ республи- 
къ дБлали возмущен! для шого. чшо при“ 
знавали  Ф@ивейцов? за ФилипповыхЪ’ друзей, 
совсфмВ кажешся не знаюшЪФ сосшоянйя ны. 
цнфшнихь вещей. Ибо я заподлино знаю. 
что ежели бы с1е было справедливо, то бы уже 
зе вр Елапии . ана нашихЪ гравицахЪ мы его 
услышали, Пошому, чшо без? сомнЪн!я онЪ шелЪ 
съ шЪмЪ намфревемЪ, чшобы начашое имЪ 
прежде въ» Фивах привесши кЪ концу. Но 
какф бы шо ни было, я вас просилЪ с1е 


вняшно выслушашь. Сколько челов$кр изЪь. 


‚@ивейцовЪ ‘мог онф прекловишь дарами, 
сколько коварсшвомЪ . всЪхр ‚кр себЪ приго- 
‘ворилЪ. А кшо/ сЪ самаго начала и нынБ сЪ 
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великимЪ усимемЪ ему прошивосшоитЪ › шо- 
то.онЬ никаким» ‘способом кЪ себЪ привлечь 
не можешь. Чшо же онф  предпринимаешЪ ? 
На какой конець осаждаешЪ Елапию ? Овь 
предЪ Ойвейцами хвалясь своимЪ ’войскомЪ и 
оружемЪ вЪ друзьяхЪ своихЪ нозбудилЪ гор- 
досшь и продерзосшь $ а вЪ непргяшеляхЪ 
ужасз ; дабы они. или `по причин ‘страха. 


или насимя принуждены были уступить ему 


шо. чего нын5 усшупишь не хошяшЪ. По 
чему › ежели мы вознамфримся вЪ настоящее 


_ время . говорил я. воспоминашь всв преждё 


сего нанессяныя ош ФивейцовЪ намЪ ‘обиды, 
и имЪ шакЬ, какЪ врагамЪ и злод$ямЪ ни 
вЪ чемЪ не довфряшь. шо чрезЪ се. учинимЪ 
шо .. чего хош$лЬ ФилиппЪ: пошомЪ боюсь 
я. чшобы и Чи, кои нын$ ему сопрошив= 
ляюшся . не склонились на его сторону и 
вмЪсш$Ъ соединив свои силы не вооружились 
против Ашшики. Ежели вы- меня выслу- 
шаеше., и будеше о моихЪ словахЪ разсу- 
ждать не имфя никакого. раздора; шо я безЪЬ 


‚ сомнён:я буду вамЪ говоришь шо, чшо при». 
-стойно доброму тражданину. и постараюсь 


ошврашишь, очевидную ошмЪ общества’ опа- 
сность. Но чшо я вамЪ совЪшую? Во пер- 
выхр шо, чшобы -ошложили вы сей сшрахъ . 
во вторых. чтобы опасались другаго слу- 
чая, си вс имЪли попечеве о ФивейцахЪ ; 
(ибо они тораздо ближе были къ нешаспиямЪ. 
нежели всф Греки) наконец. чшобы всфмЪ 
молодым людямЪ кЬ Елевсину <«Ь коннымЪ 
войскомЪо ошправиться. и доказашь всфмЪ 

во - Гре» 


фо а 


ГрекамЪ ‚ чшо вы вооружены: а чрезЪ то бы 


о вСБ. кои о ОйвейцахЪ однихЬ сЪ вами мы- 


слей, одинако с вами разсуждашь могли ио пра 
в всей Греши узнавЪ , чшо. какь изм$нни- 
камЪ продавшимЪ Филиппу свое ошечесшво 
в? Елашги цфлыя войска готовы были помо- 
тать , шакЪ и вы всёмЪ сражающимся за все- 
общую вольность гошовы всегда подашь по- 
мощь, ежели вознамф5ряшся они прошивЪ 
сихЪ ишши. По семЪ соглашаюсь Я избрать 
десять пословЪ и купно СЪ полководцами 5 
дашь имЪ вЪ шомЪ полную власть. въ ко- 
порое время ошправляшься солдашамЪ вЪ 
поход, и шакже когда высшупать на сра* 
жене. А посл, какЪ послы прибудушЪ вЪ 
Фивы. какимЪ образомЪ вы вЪ семЪ случа 
посшупише ? Послушайше . прошу. меня. я 
вамЪ с1е скажу. Ничего намЪ не надлежитЪ 
просить у ФивейцовЪ ., ибо ве пристойно бы 
было сте вЪ такое время; вЪ прошивномЪ же 
`случаЪ объщашься помогать имЪ , ежели они 
васЪ о шомр просить будушЪ ‚ какЪ будто 
бы они находились вЪ крайней опасности; а 
мы будущее состояне вещей предвидимЪ СВ. 
большимЪ успЗхомЪ. нежели они. По чему, 
ежели они на с1е СЪ нами согласятся, шо 
мы со удовольсшв!ем? все требуемое нами 
получимь. и с!е сдБлаемЪ съ, чеспию достой- 
ною нашего отечества; за ежели, сего не 
сдЪлаешся.. ‘по они сами себя булдушЪ ви- \ 
нить вр свосй погрёшвосши. а намЪ сей по- 
ступокЪ осшанешся честным и благородным. 


55. 


55. СказавЪ <1е и сему подобное я со- 
$пелЪ : и когда вс оное одобрили. и ни 
одннф прошаву сего ничёго не сказалЪ, шо я 
не шолько ‹1е объявилЪ словами; но и напи- 
салЪ : не молько нанисалр; но и ошправлялВ 
должность посла: и не шолько ошправлялЪ 
должносшь посла; но и подаваль совзшВ 
ЭивейцамЪ. И я сЪ начала с1е д8ло посше- 
пенно прувелЪ къ концу. и совсЪмЪ себя ош- 
далЪ вамЪ . просшо сказашь, подвертЪ себж 
очевиднымЪ опасносшямЪ республики. Про- 
читай мн учиненное вЪ шо время опред$ ле» 
не, А шы ЕсхинЪ скажи. каким бы шебв 
хоп:Влось. чтобы я шебя назвалЪ ь и какимь 
себя. ХошфлЬ ли бы шы., чшобы я себя 
назвалВ изнёженнымВ , так. как шы ме- 
ня ругая называешЪ ? А шебя Героемь ‘не 
из числа вЪ общеставВ ничего незначущихь, 
но однимЪ изЪ коме антовЪ, какЪ наприм®оЪ 
КресфономЪ ‚, или КреономЪ , или шЪмЪ Ено- 
маем ‚о кошораго шы худо игр.л роль вБ 
Колипит5 испоршилЪ ? Почему: в. шо время 
изнфженный ПсантанинЪ сдВлался, чесшн®й- 


-шимЪ челов$комЪ , нежели шы Еномай Коео- 


кидскй , и боль:е обществу оказалЪ услугЪ, 
Ибо шы ни вЪ одно время никакой не сдЪ- 
лалЪ пользы республик. А л во всемЪ по. 
сшупалЬ так . какЬ надлежишЪ посшупашь 
чесшному гражданину, 
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-ОПРЕДБЛЕН1Е ДИМОСОЕНА, 


„› ПодЬ правленемЪ Навсикла влад юща- 
.. то. ошЪ поколенгя Еаншида ‚ м$сяца (*) 
‚> Скирофорона 16 дня АнмосеенЪ Димосее- 
>> нов? сынЪ Пеантеанинф обЪфявилЪ сл$дую- 
„> щее: пошому чшо, ФилиппЪ Царь МакедонскЕй 
.. прежде усшавленный между имЪ и народомЪ 
„› АеинейскимЪ договор» о мир совсфмЪ на- 
„э рушивЪ . и кляшву. и вс права почишае- 
„»мыя у вс хЪ ГрековЪ божестшвенными през- 
„„ ЗрЪвЪ . не принадлежание себ города по- 
 „› корилЪ своей власти, а н$фкоторые изъ 
„„нихЬ и Аеинейске плфниль безВ всякой 
„, оШЪ народа Аеинейскаго нанесенной ему 
„` Обиды : при ПпомЪ насиле и жесшокосшь 
.. его сЪ дня на день возрасшаеш?. Ибо вЪ 
..иныхЪ ГреческихЪ городахЪ посшавилЪ онЪ 
›› гарнизовь разрушивЬ древнее  сосшояне 
.› республики: иные осадивЪ всВхЪ гражданЪ 
.. раззорилЪ; а вЪ иные, изгнавЪ изЪ нихЬ 
.› ГрековЪ ввелЪ варваровЪ. и позволилЪ имЪ 
„> разграбляшь священныя вещи и гробницы 
„ поступая по примфру своего отечества. и 
„по своимЪ нравамЪ, пользуясь неум$рен- 
›нымь шаспием?. и позабыв , что онЪ изЪ 


. » самаго не знашнаго челов$ка нечаянно сдЗ- 


..лался великим. Да и народЪ Аеинейск ий, 
_., котда видВлЬ, что Филипир себБ нпокорялЪ 
.. варварске и ниошкуда не зависяцие горо- 
да, шо считал. за малёйшую для себя 
‚, обиду : но вын$ . когда предЪ очами его 
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‚› Греческте торода иные претерп5ваютЪ без- 


„› чеспие иные совсфмЪ: раззорены „ признаешЪ 
„, себ за величайшую обиду, и за не при- 
.. стойнфйшее славЪ древнихЪ предковЪ шо. 
„чтобы по причинз своего нерадЪн!я допу- 
„„ стишь лишишься вольносши всёмЪ ГрекамЪ, 
‚‚ По чему заблагоразсудиль СенашЪ и на- 
„, Э0дъ Аеинейскй. чшобы граждане принес- 
„Ссши богамЪ жершву, и призвавЪ вЪ по- 
„ мощь всБхЬ ГероевЪ содержащихЪ сей го- 
„роль и всю страну Аеинейскую , а наипаче 
..будучи возбуждены добродЪшелю своихВ 
‚- предков (пошому чшо они боле стара- 
‚› лись сохранишь общую `ГрековЪ вольность» 
„› нежели свое ошечесшво) ввели вЪ море 
‚. двесши кораблей; и чшобы’ НавархЪ плылЪ 
‚› прямо вЪ ворошы, а пехошные ‘и конные. 
„» полководцы свои войски вели кЬ Елевзину. 
„При шомЪ, чшобы ошправишь кЪ прочимЬ 
‚› ГрекамЪ пословЪ ., а наипаче кЪ ЭивейцамЪ', 
› пошому чшо кЪ ихЪ границамЪ всфхЪ бли- 
„же подсшупил5 ФилипйЪ, и имЪ сов$то-. 
„»„вашь, чшобы они нимало не усшрашаясь 


'„ Филиппа защищали свою и общую всей. 


„› Гренли вольность. Еще имЪ обфявишь, чшо 
.. народъ Аеинейскй не приводя на памяшь 
..ни одной ими взаимно причиненной прежде 
‚. сего обиды возчамфрился подашь помощь 
„› народу Фивейскому. и снабдищь его вой- 
 скомЪ , деньгами, сшр$лами и оруж!емЪ, 
.› будучи довольно о шомЪ увфренф., чшо 
‚. ГрекамЪ самимЪ между собою сражашься 
‚› О начальсшв похвально ; но повиновашься 

зэ ВЛа- 


‚› власти чужестранца, и пошерлиь собсптвен- 
„› ную, несвойсшвенно слав ГрековЪ, и ощм8ч- 
‚ному предковь своих ‘мужеству. СверхЪ 
`...Шого Авиняне не считаюшщЬ ОнвейцовЪ себв 
„. чужесшранвыми, как вЪ разсужден!и срод- 
.. ства. шакьБ и единоплеменничества. | А. 
„. воспоминаюшЪ благодЗян!я своихЬ предков 
„ эказавнныя предкамь Оивейцовр. Ибо Гер- 
„. кулесовымЪ дБшямь. у коих Пелопоннес- 
..цы насильно ошияли ошеческую наслёдную 
„власть , вВозврашили оную низвзергнувЪ 
_.. шЪхЪ, кои дерзвули восташь протизЪ Гер- 
‚ а: кулесовых» дшей., и Елича и всБХЬ рав-. 
.. ное прешерп$вшихЬ нещаспие по дружески 
.. приняли, При чем и многими еще чело- 
.. ВВколюбивыми и славными благодвянями 
„мы предЪ ними похвалишься можемЪ. По 
.› чему и нын$ народЪ Аеинейсмй иепресша- 
„.ешЪ ОивейцамЪ. и прочимь Грекамь д5лашь 
.. всякое вспоможен?. Наконец? сдБлашь СЪ 
ними договор. еообщестшво вЪ войн$, и 
‚› право. взаимваго супружесшва. ВЪ чемь 
‚› СЪ обфихь сторон дашЕё присягу. Послы 
„› сл5дующие : ДнмосеенВ ДимосееновЪ С. 
›› Пеан1санин? . ИперидЪ Клеандровь С, Сфе- 
„Ш, Мнисифидр АнтифановЪ С. Фраррй= 
‘5 ск, Дамокрашь СофилозЪ сынЪ Фмеа- 
„ нинР, КаллесхрЬ ДошимовЬ сынЪ Ксео- 
3 КИДСВИЙ, „> 


56. И макЪ с!е было начало нашего сЪ 
Обивейцами союза, с1е прежнее наше соспояе 
ве, Ибо прежде сего друше Фивейске горо- 

дя 


<, 


\ 
да по причин® коварства Филиппова имЗли 
между собою ненависшь. вражды и велимя 
подозрён1я. Но чрезЪ с1е опредЗлене оче- 
видная города опасносшь шогда на подобе 
облака была разогнана. ВЪ шо время доб. 
рому гражданину надлежало предлагашь шо. 
чшо бы онЪ ни мог вздумашь лучшаго и 
полезнфйшаго для республики ; а не клеветать 
на шо, чшо уже сдБлано. Ибо совфшникЪ 
и клевешникЪ ежели вЪ чемь, шо наипаче 
вЪ' семЪ весьма различествующЪ ‚ чшо одинЪ 
прежде проиЗведен1я дфла предлагаешЪ совёшЪ 
и принимаешЪ на себя давашь отшчешр въ 
шомЪ, чшо сов$шует?, повфряя себя щаспию. 
перем5нв временф, и всему, чему бы онЪ 
‘ни захош$лЪ: а другой умолчавЪ вЪ шо вре- 
мя. когда надлежало говоришь .„ ежели какое- 
либо посл случишся нещаспие, злобно кле- 
вещешЪ. .Но в шо времн. как прежде я 
_ сказал требовался мужЪ разумный , кошо- 
рый бы старался соблюсшь и пользу обще- 
сшва, и справедливость словЪ. Ая Се ска- 
залВ СЪ шакою ошважноспию ‚ чшо, ежели 
кшо, или лучше меня чшо либо будеш со- 
вътшовашь . или сшанеш ‘слЪдовашь совсмЬ 
другаго совЪшу ‚, нежели какой подалЪ я, шо 
я виновашЪ, Ибо. ежели бы что нынЪ вся 
кой призналЬ полезнымЪ республик , когда, 
бы оно учинено было вЪ шо время, о шомЪ 
мнз умалчивашь тогда не надлежало, А ежели 
сего нфшЬ, и не было. дали вЪ се время 
ни ошЬ кого случишься неё можешь, то 
что Надлежало предприняшь совфшнику, какЪ _ 
шоль- 
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* шолько изЪ всЪхЪ подаваемыхЪ ему толо- 

- совЪ избрать самый лучший. Я се, ЕсхинЪ, 
исполнилЪ ., когда вопрошалЪ провозв$стникЪ : 
кшо хочеш публично предлагать рёчь? А 
не о шомр. кшо хочеш о прошедшем? кле- 
‚вешашь. Или. кшо хочешь вЪ будущемь 
бышь порукою. . По чему, какЪ шы вЪ шо 
‘время вЪ собран:и молчалЪ. я всшавЪ все. 
‘народно товорилЪ р$чь, И поелику шы шо.» 
‘тда ничего не предлагалЪ. ‘шо по крайнЪй 
‘'М5р$ф шеперь скажи, какой веобходимо нуж- 
‘ный совфшЪ. и какой выгоднфйций. для рес- 
публики случай я опусшилЪ. Какой союзЪ . 
‹или чшо другое. къ чему бы мн сихь 
побуждашь надлежало. 

57. Но по справедливости. прошедшгя 
вещи всегда у всЪхЪ бывающшЪ вЪ презр$н!и, 
и никшо о них не подаешь  совф$ша. А 
предлагать будущее или насшоящее есшь д$- 
ло совфшника. 'И шакЪ вЪ шо время каза“ 
лось, что иныя нещаспия бышь им$ли; а 
иныя уже были передЪ глазами, вЪ коихь 


тпебф надлежитЪ разсмашривашь мое о рес-. 


публик$ лищан!е, а не клевешашь на случаи. 
Ибо все случаешся по воли божуей ; а посред- 
сшромЪ совфша познаешся мысль сов$шника. 
Ты мн5 не ставь виною шого, что ФилипнЪ 
на сражени сдфлался побфдишелемЪ. Ибо 
конец сражентя не вЪ моей, но вЪ божей 


находился власши. Но докажи. чшо, или. 
‘я не все шо, чшо. челов$ческим? разсудкомЪ. 


предвидЪшь было можно. избиралЪ, иа семЪ 
шолЬ-. 


Же 9? 


только чрезм$оно сшарался, или. чшо опре“ 
дЪлялЪ безчесшныя и безполезныя обществу 
дЪла: с1е доказавЪ уже шогда меыя обвиняй. 
А ежели симЪ нещасниемЪ подобнымЪ моли, 
или жесшокой бур поражены были не одни 
шолько вы. но и всБ Греки, що чшо надлежало 
дЪлашь? Подобно . какЪ бы в обвинялЪ ко- 
рабельщика. вЪ полоплен1и корабля, кошорый 
все для своего спасен1я нужное загошовилЪ. и 
все. чёмЪ бы онЪ ии вздумалЪ себя сохра-_ 
нишь. на кораблБ сЪ собою имБлЪ; пошомЪ 
вдругр восшавши буря. и лишивр-его всбхЬ 
сихЪ для спасен1я нужныхЪ орудий. пошопи- 
ла корабль. Но нея правиль  кораблемЪ 
юнЪ ошвфшсшвуешЪ ; шакЪ какЪ и не я вой- 
ском; я невладфлЬ щаспИемЪ , но оно всБ- 
ми владеть. А шы, смошря на с{е разсу- 
ди: ежели мы и сЪ помощниками нашими 


Эивейцами на сем? сражени побЪжденными - 


остались; шо чего бы еще должно было намЪ 
ожидашь шогда. когдабы с1и не нашу, но Фи» 
Илипову держали сшорону, кЪ чему онЪ ихЬ 
всфми силами преклонить старался? Ежели 
шоликй сшрахр и опасносшь угрожали об» 
щесшву шогда . когда сражен!е ош Ашшики 
ошсшояло на шри,дни пуши; шо чего бы. по’ 
мнЪн!ю вашему ожидать надлежало , когда бы 
в самой Ашшик$ случилось с1е б$дсшве ? 
Или вы думаеше. чшо мы бы могли сшо» 
яшь, сражашься и ощбивашься ? Подлинно 
один. два; или шри дни принесли спасен!е 
нашему отечеству. А шогда.... Шо 
шомЪ и воспоминашь незлристойно, чего 
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9 
мы не прешери$ли по благоволенгю боговЪ., и 


по союзу сЪ сею республикою ‚ кошорую шы 
шакЪ поносишЪ. 


58, Си вс мои долия разсужденя,‹ 
суди. касаюшся до васЪ. и до всЪхЪ окру- 
жающихь нась слушашелей, Ибо для сего 
беззаконнато челов$ка довольно бы было краш» 
‚ кой. но ясной р5чи. И шакЪ, ежели ШЫ у 
ЕсхинЪ . одинф шолько изЪ всЪЖЪ предвидЪлЪ 
будущее , когда о семЪ совёшЪ дЪлало об, 
щесшво; то! должень ты быль се объявить 
а ежели не предвидёлЪ. шо шакому же под- 
верженЪ невфден!ю , какБ и проше. Но для 
чего болфе шы меня вЪ семЪ неведенги обви. 
няёнЬ ‹‚ нёжели я шебя; когда я ВЪ семЪ 
случа (ибо не говорю о прочемЪ) сшолькб 
февносшнфйшимЪ тебя оказался. чшо не из- 
бЪтая никакой опасносши . сшарался дфлашь 
‘зсе шо; чшо по мн5н1ю всЪхЬ было: весьма 
иблезно. А ты и другаго ничего не совфто- 
вал лучше меня (ибо они по сему не посту 
пали) и вЪ семЪ случаЪ не сдБлалЪ нималой 
пользы. Но шо. чшо могЬ бы слфлашь вся 
кой беззаконнфиций человфкЪ. и велиюй нее 
праяшель общества , сдфлалЪ шы. И купно Ари- 
страшЪ вЪ НаксБ, и Арисшалай вЪ ФассЪ бу- 
дучи оба непруящели нашего общества осужда- 
юшф АбинейскихЬ доброжелашелей; а вЪ Аеи= 
нах Димосвена обвиняешЪ_ ЕсхинЪ. Подлин“ 
но шошЪ, кто чрезЪ нещасшия ГрековЪ намфре= 
ваешся прославишь свое имя. болфе достоинЪ 
казнен бышь смерпию , нежели обвиняшь 
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95 
другаго. И естьли кому полезнымЪ было шо 
время. Кошорое полезнымЪ было и пепр!ящеа 
лямЪ ошечесшва; шошф уже неё можешь ку 
ошечёсшву имбшь ни малаго усердия. „Ты 
с1е доказываешЪ изЪ швоей жизни, изЪ шво- 
ихЬ дЬлЬ. и изЬ швоихЪ посшупков». Произ- 
водишся ли что либо вЪ общесшвв по ви> 


‘димому полезное .оному ? Ты ‘молчишЪ. Ес- 


хинЪ. Случилось ли чшо вреднаго ? ТушЪ ` 
вЪ готовносши Есхинф. Наподоб!е сшарыхь 
ранЪ , кошорые, какЪ скоро шфло впадаешЬ 
вЪ какую либо бол$знь , шо и они шогда жё 
поднимаются, = 


&9, А когда онЪ Сшоль жестоко Обвйь 
няешЪ случаи. ШО для сего я скажу вам 
нфчто удизительнаго. Но васв всЪми бога- 
ми молю ‚ дабы вы не удивляяся моимЪ сло 
вам о шоль важномЪ дзл8 произносимымр ъ 
благосклонно ихЪ выслушали; ПоложимЪ, чо 
будущтя произшесшв!я всёмЪ бы были явны у 
и всякЪ бы ихЪ предвид$ ль, ишы бы, ЕсхинЪ, 
предвозвё щалЪ оныя вЪ свидЪшельсшво при- 
водя боговЪ и людей, очемЪ шы не сказаль 
ни слова. однако бы республика и ВЪ ша» 
комЪ случа не долженсшвовала противить“ 
ся симЪ опредвлён1ямЪ ; когдабы шо. каса- 
лось или до славы вашей, или вашихЪ пред- 
ковЪ 5 или будущихь вЪковЪ. Ибо шеперь 
маза что она обманулась. какБ всфмЪ люз. 
дямЪ свойсшвенно . ежели БогВ захочешЪ: 
Но получивши шогда надь другими началь- 
ство. ежели бы презрвла_ си опредблен!я } 
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то бы подвергла себя опасносши , вс$хЪ Гре- 
ков5 покоришь Филиппу. И. ежели бы она, 
безЪ ‘войны отдала Филиппу шо, за ишо 
велик!я опасносши предпринимали предки; 
шо кшобы шебя . Сне говорю меня или Рес- 
публики } не ошвращался и не гнушался ? И 
какими очами взиралибы мы ‘она пришед- 
шихФ вЪ нашЪ город. чужесшранцовЬ., ежели 
бьт с1е дЪло приведено было кЪ концу. и 
ежели бы Филипп? надЪ всфми сдлался глав- 
ным? повелишелемЪ; а прошебы Греки кро- 
мф одних ‘шолько нас, сЪ величайшимь 
усимемь с1е ошвращашь старались: навпа- 
чеже. когда наша республика вЪ прежн1я 
времена желала лучше за.чесшь подвергнущь- 
ся опасносшямЪ . нежели имВшь безчеешную 
безопасность. Ибо, кшо не'знаешЪ изЪ Гое- 
ковЪ или ВарваровЪ . что @Фивейцы, и прежде 
ихЬ бывшие вЪ великой силБ Лакедемоняне ,. 
и самЪ Царь Персидский сЪ охошою позволя- 
ли наслаждашься миромЪ нашей рёспублик$ 5 
и кром$ шого., чфмЪ она владфешр, брашь 
себ$ , чшо пожелаешЪ ; ежели шолько согла* 
вишсая избрашь другаго начальникомЪ Грец!и. 
Но с!е показалось АеинянамЪ . какЪ по усша- 
новлешямЪ ошечесшва несноснымЪ. шакЪ и 
сЪ природною ихЪ храброспию не сходнымЪ. 
Й никшо ни вЪ какое время: не могр склонить 
нашей республики кЪ шому. чшобы сильнымВ ,„ 
но не праведнымЪ шираннамЪ безЪ ‘опасности 
себя покорила, Но за досшоинсшво . за сла- 
ву и чесшь свою всегда сражалась. И вы 
сами шаке- посшупки столь о славными. и 
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СЪ отеческими нравами сходными почишаеше & 
чшо предкамь вашимЪ за оные ошм$нныя' 
приписываеше похвалы! И с1е по справедливо-: 
сти дЪлаеше. Ибо кшо не удивишся мужесшву 
шфхЪ ГероевЪ . кои, чшобы не повиноваться 
повелЪн1ямЪ ВарваровЪ. оставивЪ ошечестиво 
и городЪ. сЪЗли на галеры, и избрали себЪ пол- 
ководцемЪ Эемиспокла начальника сето предпртя 
пя; а Кирсила, за шо. чшо онЪ'побфжденнымЪ 
повиновался ‚ каменьями побили. и не только 
ето; но и жену его ваши жены умершвиля, По- 
шому. чшо Аеиняяе ‘вЪ по время не шребовали 
ни Орашора. ни полководца .‚ посредсшвомЪ 
коего бы они СЪ удовольсшиемЪ иго рабсшва на 
себя приняли; но и жищь СЪ собою не поз- 
воляли, разве сЪ ихЪ. вольноспию, При шомЪ 
каждый изЪ нихЪ почишалЪ себя родившимся 


‚не шолько ошцу и матери, но и ошечесшву. 


ЧшожЪ бы с1е было такое ? Кто почишаетЪ 
себя родившимся шолько для родишелей, 
щошЪ одной судьбою ему опредЗленной смер- 
ши ожидаешЪ; а юно родился купно и для 
ошечесшва . шошЪ ’несноснфе смерши почи- 
шаешЪ видфшь оное покоренное › непруянше- 
лямф., и не сравнишЪ СЪ самою ‹ смерпию 
того безчеспия, которое вЪ  побфжденномЪ 
ошечесшв$ не ошм5фнно шерпёшь принуждевв 


будешЪ. 


бо. И шакЪ, естьли бы я хвалился шЁмЪ, 
что я васЪ своими совфшами принудилЪ д5- 
лашь досшойное славы вашихЪ предков; „то бы 
меня по справедливости всякой мотЪ обвинить. 
ЖЗ А 
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А шеперь я вамЪ объявляю ваши же намфрен!я', 
и говорю, чшо общество прежде меня о шомЪ же 
точно помышляло. вЪ чемЪ ия, по правдВ сказ 
зашь,былЪ участникомЪ. Но ЕсхинЪ обвиняя всъ 
мои дБла, и сшараяся подвигнуть ваш на 
меня' гнфвЪ за шо, чшо будшо я всВхЪ б$д- 
сшв!й республики былЪ единственнымЪ ви- 
новникомЪ , желаешЪ злобно вф сей часЪ ощ- 
няшь у меня шу честь, кошорую я полу- 
чилЪ , и во все время остальной моей жизни 
лищишь меня вашихФипохвалЪ. Почему, еже- 
ли вы подЪ видомЪ шЪмь оправдаеше Есхи. 
ма, чшо будшо я не самым о лучшимЬ 
образом  правилЪ общесшвомВ, шо уви» 
дише. чшо вы погрёшили, а не по жесто“ 
косши щаспия прешерп$®ли толик1я бъдсшвтя. 
Но изшЪ , Аеиняне, нёШЪ; вы не погрфши- 
ли. чшо за общую всЪхЪ вольность и благо 
состоян!е подвертнули себя опасности. Клянусь 
нащими предками, шЪми прехрабрыми Героя- 
ми, кошорые вЪ древносши подвергли себя 
опасносшямЪ въ Мараеонё; шфми , 
кой вЪ Плашеяхь стояли вооруженны 
тфми. кошорые на морЬ въ Саламин › 
и кошорые => Аршемисв сражались; нако- 


непА и другими многими, коихЪ имена вЪ 


публичных книгахЪ преданы вЗчной памяши у 
предобрыми и усердн®йшими кЪ ошенесшву гра- 
жданами. коихЪ, ЕсхинЪ , с1е юбщесшво укра- 
сивЪ знашными достоинствами равно всЪхЪ по- 
чтило по смерти преславнымЪ погребен1ем? ; 
а не однихЪ шолько и5хЪ, кошорые изЪ нихЪ 
учинили славныя как!я либо д5ла; или на 
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зойн5 были поб$ дишелями. И с1е оно сдЗлало по-` 
хвально. Ибо. чшо дБлашь надлежало чесшному 
мужу. шо они всё дВлали; а щасиие. кошорое 
БогЪ. далЪ каждому. имЗли они порознь. Но шы, 
беззаконникЪ ‚ самый подлый писецЪ , желая 
у меня ошняшь чесшь , ишу благосклонность, 
кошорую си ко мн оказываюшЪ , упоми- 
налЪ Трофеи. сраженя и` преславныя дла, 


прежде сего учиненныя, котшорыя сюда ни 


мало не принадлежашЪ. А мн$, о пренегод- 
ный комед1аншЪ! Когда я намфревался со- 
вВшовашь общесшву о шомВ. чшобы оно не 
усшуцало своего начальства. СЪ какимЪ ду- 
хомЪ надлежало взойши на каеедру? СЪ 
шфмЪ ли, чтобы говоришь непристойное. 
АевинянамЪ ? За чшо по справедливосши я 
должен бышь лищшенЪ жизни. `ПришемЪ 
вамф. Аеиняне, не однимЪ духомЪ ‘надле- 
жишЪ судишь какЪ часщныя, шакЪ и публич. 


‚ныя дла: но, ежели вы дЗлаеше. какЪ обык- 


новенно люды между с0б0ю д$лаюшЪ, ча- 
сшные договоры., шо. смошрише и часшные ` 
законы ‘и дфисшв!я; а когда разсуждаеше о 
публичныхЬ опред5леняхЪ ., шо разсмашри- 
вайше досшоинсшво предковЪ. и разсудише 
каждый изЪ васЪ, чшо, сколько разЪ судя о 
публичныхЪ дБлахЪ взойдеше на площадь, 
сшолько разф купно съ судебнымЪ знакомЪ 
надлежишЪ приняшь на себя душу всего об- 
цесшва; ежели вы думаеше, чшо должно 
&Ълашь шо, чшо досшойно предковь. 


Ж 4 ‚ бт, 


гО4 
бт, Но, какЬ я начавши товоришь о 
преславныхЪ дБлахЪ НашихЪ предков не 
упомянул н$кошорыхЪ опредлен!й и дБлЪ; 
по ‘возвращаюсь кЪ тому. ошЪ чего я сме 
началь. Как мы дошли. до ОивЪь., шо по. 
`пались на всшрфчу намЪ Филипповы . Фесса- 
лонишске . и других сообщниковЪ послы; 
при шомЪ наши сообщники казались быть 
вЪ сшрах8., а Филипповы безпоязненны. А 
чшо бы доказашь. чшо я се говорю не для 
собсшвенной пользы $ шо прочитай мн$ пись- 
ма послами. вв шо время кЪ намЪ прислан- 
ныя. И вЪ самомЪ дл ЕсхинЪ столь чрез- 
м5фрно клевешы . свои просшираешЪ. чшо 
ежели чшолибо сд$лано ВЪ пользу общества» 
шо приписываешЪ с1е способносши случая . 
а не моему шщангю ; а ежели что случишся 
во вредь. вр шомЬ немедленно обвиняежЪ 
меня и мой жребш. И хошя я былБ совфш- 
никомЪ ‘и орашоромЪ $ но по мн$н1ю его ни- 
какой неё подалЪ помощи республик$ кВ про- 
изведеню шаковыхЪ дфлБ., кошорыя шребу- 
юшЪ совёша и рфчей; но шаковых? случаевЪ, 
кои, какЪ вр мир. шакр и на войн были 
не удачны, меня единсшвенною посшавляешЪ 
причиною. Подлинно ни безчелов $ чнзишаго , 
ви беззаконнфИишаго не можно найши кле- 
вещника. какЬ ЕсхинЪ. Прочишай письмо. 
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`(*) ПИСЬМО ОТЪ ПОСлОВЪ. 
62. И шакЪ. Фивейцы сдфлавЪ собран!е 
прежде всего ввели кЪ себ пословЪ Филип- 
повыхЪ; ибо они в шо время имфли ихБ 


стаи 


своими союзниками. Кошорые взошедЪ въ 
собран!е товорили р$чь ..ВЪ коей шо похва- 
лами осыпали Филиппа. шо жестоко поно 
сили васЪ . воспоминая все. мо вы ни сдБ- 
лали прошивнаго ‘@ивейцамЪ. А бол$е всего 
принуждали ФивейцовЪ за всБ  ФилиппомЪ 
оказаныыя имЪ блатодЪян1я ему воздашь 
благодарность; а за обиды причиненныя 
им Аеинянами. ‘как они захошяшЪ , или 
вооружась одни прошивЪ нас, ‘или сово- 
купно оба восшавши прошивз? Ашшики 5 
ошметишь. При шомЪ объявляли, как дума- 
ли сами, чшо, ежели послушаюшЪ совфша 
ихр Фивейцы:; шо весь скошЪ . всЪхЪ граж- 
дан. и все, чшо ни есшь въ АшшикВ , ош 
ведуш> вЪ. Вопию; а ежели согласяшся СЪ 
вами; шо все богашсшво вЪ В1опии, расхи- 
щено будешЪ войною. (И еще много другаго 
товорили . что все шуда же клонилось. А я 
наши имЪ на с1е ошвфшы каждой порознь 
вам предложишь и изфяснишь почишаль 
бол$е всего вЪ жизни, Но опасаюсь, чшо. 
бы вы. Аеиняне . по прошесшвти сихЪ вре- 
менЪ, помышляя. чшо вся Грешя подавлена, 
дивнымЪ какимЪ либо заливомВ , всЪ гово- 
Ж5 рен- 

(*) Сего и сабдующихЪ пошомЪ писемЪ и голосовЪ 
до самаго конца рфчи нВшЪ вЪ самомЪ оригинздАБ» 


1:06 пиона 


ренныя © сихЪ произшесшвяхВ р$чи не почли 
за пу: шолько шумЪ. Послушайше же, 
чшо мы имЪ совфшовали, и какой они на, 
шо намЪ давали ошв$шЪ. Возми и прочи* 
тай сей ошефшЪ. 


ОТВБТЪ ФИВЕЙЦОВЪ, 


63. ПошомЪ призываливась кЪ себЪ Фивей* 
цы, иприсылали послов?Ъ: вы вышли, подали имь 
помощь. А они. не говорю о прочемЪ, столь 
дружески васЪ принимали, чи!о, когда пхошныя 
и конныя войски сшоялн на дворф., шо пу- 
сшили ихр вЪ свои домы . гдБ были ихЬ д$- 
ши. жены и все богашсшво. И вБ шешь. 
самый день Фивейцы предЪ всфми хвалили 
васЪ наипаче по шремЪ причинамЪ : а имян- 
но. за храбросшь ., правосудге и воздержанте. 
Ибо ‚ ежели они лучше желали васЪ имшь 
своими сообщниками , нежели сЪ вами сра- 
жашься. шо непремфвно вёрили. чшо вы 
 шребуеше справедливфйшаго , нежели Фи- 
липпЪ; и ошдавЪ вЪ вашу власшь шо. чшо 
какь они, шакЬ и всБ люди обыкновенно СЪ 
великимЪ старанемь сохраняюшЪ. дЪшей и 
жень доказали. чшо они швердс увфрены о 
вашем воздержанши. Во всемЪ семЪ, Аеи- 
няне . справедливо они о васЪЬ мысляшЪ. Ибо 
никто по всшуплен!и вЪ ихЪ городЪ войска 
на васЪ не жаловался. Так вы себя воз- 
держали ошЪ обидЪ. Вы на прежнихЪ сраже- 
н1яхЬ дважды стоявЪ вм$ст$ вооруженные , 
на одном при р8к® , а на другомЪ бывшемь 

во 


ранив 


107 


20`время зимы, не шолько невинными себя 
оказали. Но И достойными удивления по 
своему изрядному разположен1ю  оруж!я , 
воинскихЪ приготовлен! и сшремитшельносши 
духа. Си сшоль благополучныя дзла  про- 
извели вЪ васЪ шо. чшо вы при похвалахЪ 
друтих? сами приносили безсмершнымЪ богам? 
жершвы СЪ великою чеспию. Но я съ. удо- 
вольсшв1емЪ спрашивалЪ Есхина , приносил 
ли онЪ вЪ шо время. когда городЪ весь ис- 
полнёнь былЪ радосши и похвалф , купно сЪ 
прочими согражданами богам жершву. и 
имфлр ли какое учаспие во всенародномЪ ве- 
семи ? Или окруженный печамю и смущен- 
вый по причин пользы ‘общесшва, сидЪлЪ 
одинЪ вЪ своемЪ домБ? Ибо, есшьли онЪ 
там был. ивм5сшв сЪ прочими приносилЪ 
жершву ; шо для чегожь ныиЪ шоль беззакон*= 
но и богопрошивно посшупаещЪ . чшо шЪ$же 
самыя дёла., кошорыя прежде. свидбтель- 
сшвуясь безсмершными богами. называлЪ 
самыми лучшими, шеперь поносиш$, какЪ 
самыя негодныя . прося не ошсшупно васЪ, 
яко божественною клящвею обязанныхЪ оныя 
осудить. А ежели онф шамЪ не былв. шо 
не досшоинЪ ли многокрашной смерши за шо, 
чшо одинф шолько онЪ о шомЪ ‘печалился ‚о 
чемЪ вс проч!е граждане радовались, Но 
прочишай мнЪ самыя опредлевя, 
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ОПРЕДЪЛЕНТЯ. 


о 
Жертпоприношен:яхь, 


64. По чему мы вЪ шо время занять 
были приношен:емЪ богам жершвЪ : а Эивей- 
цы надфялись помошию нас получишь спа- 
сене. ТакимЪ образомЪ шз., кошорые, будучи 
побуждены беззаконными людьми. ош дру- 
гихр шребовали помощи. сами наконец 
слушая моихЬ совфшовЪ другимЪ подавали, по- 
мощь. Но какя вопли вЪ шо время испу- 


скалЪ ФилиппЪ. вЪ какихЪ быль смущентяхЪ, 


увидише изЪ самаго письма писаннаго имЪ 
въ. ПелопоннесЪ. Возми. оное, и прочишай: 
чшобы вамЪ изЪ (сего показашь, чшо  про- 
извело. мое. посшоянсшво., мои пушешесивтя, 
мои бЪдсшвтя и премного учиненныхь мною 
опред$лен1и, копорыя поносилЪ ЕсхинЪ. Ибо 
много прежде меня. Аеиняне, было преславныхь 
и превосходныхЪ: орашоровЪ, какр шо: Кали- 
сшрашЪ. АрисшофонВ ., КефалЪ, ОрасивулЪ. и 
друге; нбни одинЪ изЪ нихЪ не былЪ столько 
услужливЪ для общесшва .. чтобы начавЪ д$ло 
оное привесшь кр концу $ но иной можешь 
бышь опред$лялЪ, но не испрвлялЪ посольсшва; 
иной исправилЬ посольство. но ничеге неопредз$- 
лялЪ, Пошому. чшо всякой искалЪ себЪ покоя; 
и ежели чшо прошивЪ желан:я случишся, ошь 
других шребовалЪ помощи. ЧшожьЬ? ска- 
жештЪ кшо нибудь. или шы сильнфе и ошваж- 
не всёхЪ прочих . чшо одинЪф все предпри- 
мимаещь? Я симв нехвалюсь. Но опасность , 
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_ которой находиось общество. столь почиталЪ 


я великою, чшо не находил. мёсша, не находилЬ 
времени способнаго къ разсмашриван!ю часш- 
ныхЬ моихЪ дЪлЬ: почему признавалЪ за самое 
лучшее д$ло поз чтобы не опусшивЪ ничего 
всякой СЪ всевозможнымЪ пицанемЬ дЗлаль , 
что надлежало. А я надфясь на вашу бла- 
тосклонносшь .„ Аеиняне , увфренЪ быль, ‚ хо- 
шя можешь бышь и безразсудно, одкако 
увЪренф , чшо: никшо ‘нё/ дЪлалЪ лучше 
меня опредфлешй. ‘и никшо с5 шоликимЬ 
шщантемь , усердлемЪЬ и правдою. ве ошпра- 
влялЪ посольсшва., какЪ ошправлялЪ я. По- 
чему во всф$ общесшвенныя дла я всшупах- 
ся. Прочишай мн$ письмо ошЪ Филиппа. 


ПИСЬМО ОТЪ ФИДИППА. 


До сего, ЕсхинЪ, довелЪ я Филиппа сво- 
ими опред$лен:ями, Я принудилЪ его произ- 
несшь шаковыя слова. ибо онр прежде много 
товорилФ намЪ дерскаго. За что даровали 
мн вЪнець Авиняне, и шы с1е видя нимало 
не прошивор$чилЪ. А Д1онду призвавшему 
меня на суд не удалось получишь и пяшой 
часши голосовЪ. Прочишайже мн и пБ 
опред$лентя . кошорыя, как по мн$н!ю су: 
дей. шакЪ и\Есхина почшены справедливым‘ .» 


ОПРЕДЗВЛЕНТЯ. 
65. Си опред$лешя , Аеиняне, изЪ од- 


вихЬ и шБхЬ же слоговВ и р5чей сосшояшЬ , 
как» 
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какЪ и прежде Арисшонико»б. а нын5 Кши: 
сифоново. Но ЕсхинЪ ни самЪ на оныя нё 
доносилЬ. ни СЪ Дтондомв  вЪ донос на 
оныя неё согласился. И ВЪ самомЪ дВлв; 
ежели с1ё, ВБ чемЪ онВ мёня обвиняешЪ , 
справедливо $ шо надлежало боле ему обви- 
няшь Димокла, которой написал оныя, и 
Иперида. нежели Кшисифона. Почемужь? 
Потому. что КмисифонЪ можешь сей доносЪ 
обрашишь на них, и привесшь вФ свое за- 
щищен!е опредБленгя судей, шакже и по, 
для чего ЕсхинЪ не доносилЪ на оныхЪ , ко- 
да они Шо жё самое опредляли. чшо и онЪ. 
А болфе всего, чшо самые законы  нё повеё- 
лБвающшь на с1е доносишьз и прочее, Но 
ежелибы мы не всшупали СЪ нимЪЬ вЪ 
ссору, шобы д5ло само собою р$5шилось. 


66, И шакЪ по мнфнню моёму нё возможно 
ему было шогда сего сдЪлашь, чшо дЪлаешЪ 
онЪ нынб., выбрав» н$фкошорыя изЪ древий- 
ши%Ь и многочислённыхЪ опредфлёен!й по 6во- 
ей вол, чего никшо другой не прим шилЪ + 
И неё думал, чшо о семь нынф будемЪ раз- 
суждать: пришом? неё возможно было пере. 
_М$Фнишь порядка времень, и вм5ешо справед- 
ЛивыхЬ причинЪ’ прёдложишь Ложныя; —С:е 
Лыотда было не возможно, Но при сущей 
Сбправедливосши . при св5жей памяши, и. при 
Зовольномь свБдента всЪхЪ прошедщихВ дЪлЬ 
@бтьли бы онф с1е сдБлалР; шо бы должень 
«швозалЪ за оное бшвфчащь. По чему изб5- 
Жавь ошЪ обличешя вЪ шо Ё время, когда 
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‘бамыя д%®ла производились. нын® уже донб- 


сишЪ , думая. ‘чшо сражаться сшанушЪ шоль- 
ко одни орашорыь и какЪ бы о однихьЬ сло-= 
вахЪ разсуждашь® будушЪ, А не обЪ обще- 
сшвенной пользЪ. 


67. ПошомЪ предсшавляя себя Софисшою 
говоришЪ: чшо должно ошвергнупь ошЪ себя 
шо мн$зн!е, кошорое вы обЪ насЬ часшно 
дома сд$лали. „Ибо, говоришЪ онЪ, как, 
„ когда вы дфлаеше вЪ чемЪ либо счешь . 
› думая; ‘чшо нфсколько денегЬ осшанешся у 
‚, но но сдфлани чисшаго щоша неё осшанеш- 
‚ся ничего: шо перемфнише свою^ мысль: 
‚› подобно и шейерь. надлежишЪ призвашь за 
„› справедливое шо. чшо ясно доказано 6у- 
„» даешь изЪ р%$чи., И шакЪ  смошрише 
сколв Ннеправедное дЪло по самой природ 
тнусно. ИзЪ самаго сего Софисшическаго по“ 
добтя овр доказалЪ, чшо вы обоихЬ насв 
разсудили\шакЪ , чшо я говорил за ошечё^ 
ство; 2 о за Филиппа. Ибо онЪ никогда, 
бы не сшарался васЪ ошвлечь ошЪФ сего мн$- 
у1я; ёсшьли бы не зналЪ , чшо вы его им$е- 
тег А я немедленно вам покажу, чшо всё 
его р$чи произнесенныя имЪ для истшреблеё- 
н1я изЪ вась сей мысли, несправедливы з 
при шомЪ не сдзлавь щшоша о нихЬ (ибо 9 
дЪлахЪ не дБлающЪф никакого шоша)} о каж- 
домЪ вЪ крашц$ упомяну, вЪ чёмЪ васЪ самихЪь 
слушашели. и судтями посшавлю . и купнд 
свидфшелями, Пошому, чшо я своимЪ правлез 
лем , Аеиняне. кошщорое опорочиваешЪ’ Ес 

Хин $ 


#12 НИЕ - 
хинЪ . произвелЪ, чшо вм5сто того; чтобы 
ОивейцамЪ соединившись СЪ ФилиппомЬ во- 
оружишься прошивЪ нась, вЪ чемЬ никшо и ве 
- сомнёвался. они соединившись сЪ вами. Филип- 
па ошЪ предпртяптя его ошврашили ; вм$сшо_. 
ого. чшобы воевашь вЪ Ашшик$ ошсшоя- 
щей ошЪ города на семь сошЪ сшадий , . вое- 
вали во В!опии; ‘вм5сшо шого, чшобы раз- 
бойникамБ симЪ все. чшо мы ви имбли в 
ВюпНи , разграбишь и у несшь сЪ собою, 
вся Ашшика во все время войны была спо- 
коина и безопасна ошЪ морскихр волн 5 
наконець вместо шого, чшобы Фалиппу ., 
плзнивши Визанпию покоришь себф Еллес- 
поншф , моими сов$шами соединясь съ нами 
Визанпийцы прошивфЪ его воевали. ВЪ чемь 
же, ЕсхинЪ , разсуждене о прошедшихЪ д$- 
лахрЪ подобно бышь кажешся денежному що- 
шу ? Или шы с1е прошивнымЪ своимВ судомЪ 
думаешь уничшожишь; а не почишаешь за 
лучшее предашь оное в$чней памяши пошом- 
ков? ? Но я не говорю о шой суровосши . 
какЪ Филипир со многими пленниками при 
очахЪ нашихЬ посшупалЬ, о шой ласкБ. ко- 
шорую онь вамЪ. ищя вс5ми владЪшь. при- 
шворно оказывал; коею вы за свою спра- 
ведливосшь пользовались. 


68. О семЪ я умалчиваю. А не усумнюсь 
сказашь ого. чшо ‘ежели, кшо хочешЪ спра- 
ведливо слБдовашь Орашора. а не злобно его 
оклеветывашь, шошЪ не будешЪ выдумывашь 
ложныхЬ доказашельсшвЪ кЪ его обвинен!ю . 
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что дзлаешь шы. ЕсхинЪ. сЪ насмёшкою’ 
подражая моим словамь и ш$лодвижен1ю. 
(Да, шы не знаешь, чшо в5 шомЬ со- 
сшоишЪ все щаспуе ГрековЪ, чшобЪ я ска- 
залЪ шо или другое слово. шуда. или вЬ 
другое м$сшо прошянулЪ руку?) Но онЪ из- 
’слфдоващь будешь самыя вещи; шо есшь: 
какую республика‘им$ла силу; какое войско; 
сколь давно встшупилЪ я вЪ правлев!е респуб- 
лики) и сколь великя во все время ‘своего 
правлен!я принес я общесшву выгоды; по 
шомЪ и шо, вЪ каком? состоян!и находились 
непртятели. По чему „ есшьли окажешся . что 
я сдЗлаль уронЪ силам своего. общества, въ 
шомр онЪ по справедливосши можешь меня 
бсудишь; а ежели оныя еще умножилЪ . шо 
‘онь меня ложно не обвинишЪ. Но какЪ ты 
сего не сдёлалЪ, шо сдёлаю яуа васЪ про- 
шу сулями быть вЪь шомЬ, справедливо ли 
я буду говорить. 


69. И шакЪ силы нашего Города сосшоя= 
ли шолько из островскихЪ жишелей, и шо 
не изЪ всЪхХЬ. но изЪ самыхЪ безсильнЪи- 
шихР. Ибо ХШ, РодосЬ и Керкира не имё- 
ли съ нами союза; а дани всего собираемо 
было около 45 (°) шаланшовЪ ‚ кошорая уже 
прежде была заплачена. А воиновЪ ни п5- 
а | йе _хош= 


(*) ТаяаншЪ у древнихЪ ГрековЪ имфлЪ вЪ себБ в5- 
су 3 пуда, и пяшь ФуншовЪ , а денегЪ по про- 
стонародному шоту 750 шадеровЪ (которой зна> 

_чишЪ Е Р.и 4 грив.) А у АшшиковЪ и Вавило= 
нанЪ 1090, а. 
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хошнаго. ни коннаго ни одного кром$ дб- 


° машнихр не было, Но. чшо болфе всего намЪ 


наносило сшрахЪ, а непрряшелямЪ было весь- 
ма полезно, Чи измфнники всёхЪ СЪ нами 
смфжныхЪ народовЪ . какЪ шо: МагарейцовЪ,. 
ОивейцовЪ и ЕввеевЪ принудили бышь намЪ 
боле непртяшелями. нежели союзниками, 
Такое сосшоян1е было нашей республики ; о 
чем кром$ сего ничего ‘’сказашь другаго не 
можно. Теперь прошу разсмошрфшь . вЪ ка- 
комЪ ‘сосшоянти находился ФилипиЪ , СЪ ко- 
шорымЪ мы имЗли д$ло. Во первыхЪ онЪ буду- 
чи самодержцемЪ полную власшь имфлЬ надЬ 


всфми. кошорые ему повиновались, чшо кр$п- 


че всёхЪ воинскихЪ пртугошовлен1й: во вшо- 
рыхЪ онф былЪ’ всегда вооруженЪ: наконец 
онф весьма богашф былЪ деньгами, чрезЪ 
что все. чшобы ему ни захош лось , дЪлалЪ. 
При шомЪ намередЬ не обЪявлялЪ онЪ сво- 
ихЬ опредЪленй; не ошкрывалЪ вьявф своихЬ 
намфрев!й; его клевешники никогда не призы- 
вали на судЪ; никогда не доносили на него вЪ 
издан:и неснправедливаго` закона; и наконець 
его не принуждали вЪ каждом дЪлЪ давашь 
ошчоша. Но онЪ самЪ будучи надЪ всемЪ пол- 
ный господинЪ и повелишель. все управлялЬ 
по своей вол$. А я когда былЪ опредЗленЪ со- 
прошивляться его предирёяниямЪ ( ибо о семЪ 
надлежишЪ разсудишь) надф чфмЬ им$лЪ 
власшь? Подлиннно ни надЪ чфмЪ. Ибо во- 


перывхЪ говоришь публичныя р$5чи, вЪ чемЪ. 


я былЪ почши шолько учасшникомь, вы 
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шфмЪ ,)кои подкуплены были ФилиппомЪ у 
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нозволили равно, ‘какф и мн. И вЪ ‘чемЪ 
они меня превозмогали (Са много шаковаго 
по щасш!ю ихр случалось) о семЪ вы вь 
пользу непруяшелеёй сдблавЪ опредБленге раз- 
ходились. А хошя я по сей причин и 
осшавался иногда побфжденнымЪ : однако ЁЕв- 
веевЪ. АхеевЪ, КоринеянЪ,  ФивейцовЪ , 
МегарейцовЪ . ЛевкадевЪ, КеркирейцовЪ` при 
нудилЪ войши сЬ вами вЪ союзЪ: ошЪ чего 
кром5 домашнягГо войска союзническихЪ собира- 
лось пяшнашцашь шысячь пфхошы. и две 
шысячи конницы, А денегь ошЪ кого шоль. 
ко могЬ. шребовашь; собиралЪ весьма до- 
ВОЛЬНО: 


70. Но, чшо шы, Есхинф, наши правя 
сносишр СЪ Фнвейскими. Визанпийскими и 
Езвейскими законами . и разсуждаешь о ихъ 
равенсшв$ $ шо во первых шы не знаешЪ , 


ито, какЪ прежде сего за Греков5 сражающиха 


ся было шрисша ГалерЪ: шо изЪ шЪхЬ чи 
сла наша республика посылала на помощь двё» 
сши: изф чего видно. чшо она не счишала 
себя прочихЪ безсильнфишею , ниже напослЪ- 
докЪ обвиняла вв семЪ д5лБ совЪзшниковЬ и 


на с1е нимало не негодовала, (да и безче- 


сшно бы с1е было) нб благодарила безсмерит- 
ныхЬ боговЪ за шо, чшо она При общей, 
опасносши Греков для их спасен!я могла 
послать помощи вдвое больше другиху: во 
впорыхЪ шы донося на меня шщешно поку- 
жаенкя снискашь себЪ у сихЪ благосклон= 
ность. Ибо, для чего шы говоришь уже ны- 
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н5 о шомЪ. о чемЪ надлежало говоришь въ ше 
‚время? А для чего будучи вЪ республик. и 
при’ самыхЪ д$лахй неопредёлялЪ сего вЪ ше 
время, ежели шебф можно было с1е сдВлашь; | 
когда не шо надлежало д$лашь, чшо мы хо- | 
° Шли. но шо, чшо быле непрем$нно нужно. й 
Ибо шошЪ вЪ готовности находился, кшо | 
дЪлаль прошивЪ насЪ возмущене. и изгнан» й 
ныхЬ нами кЬ себЪ принималь. и снабжаль 
ихЬ деньгами. | 
т, Но ежели меня нын$ судяшЪ о прошед- 
шихЬ дфлахь; шо, чшо бы вы думали вышло. 
ежели бы и шогда, когда я весьма шщашелье 
но о семЪ говорилЪ , проч1е города ошЪ насЪ 
ошошли и соединились сЪ ФилиппомЪ , кошо- 
рый бы ЕввейскимВ , ФивейскимЪ и Визанпий- 
скимВ купно сд$лался государемЪ ? чшо бы 
по вашему мн$фн!ю стали д5лашь и говорить 
сти беззаконные люди? Не шо ли, чшо они 
- преданы. и ошчуждены, когда охошно жели- 
ли СЪ нами соединишься? Не шоли, чшо 
ФилиппЪ^ помоп1ю ВизанпийцовЪ  покорилЪ 
ЕллеспоншЪ , и получилЪ власшь надЪ при-` 
возимымЬ во всю Грешю хл5бомз? Чшо 
послфдняя и жесшокая война  вкралась ВЬ 
Ашшику чрезЪ ФивейцовЪ? И чшо корабли о- 
граблаемы ‘и преграждаемы были разбойниками 
- набфгавшими на нихЪ изЪ Евзеи? Не сказали 
ли бы они сего, или другато сему подобна- 
то? Подлинно, Аеиняне, донощикЪ вездЪ есшь 
нфчио злое . ненависшное и сварливее. Та- 
ковЪ есть сей корарный человфкЪ ничего СЪ 
” ‘самаго свого малольшешва не сдЪлавший 
до- 


ия 


и г а 


добрато , ничего вЪ свободу . сущая шрагиче- 
ская обезьяна,  деревенск!й Еномай, и презр$н- 


ный орашорЪ! Ибо, чшо швое ‘вЪ р$чахь 


искусшво принесло пользы. ошечесшву? Ты 
уже шенерь о прошедшихЬ дфлахВ говоришь 
р$5чь . подобно . какЪ бы какой нибудь лекарь 
приходя кЪ больнымЪ’ ничего имЪ не сов5шо- 
валЪ, и не презписывалЬ, чёмЪ бы изба- 
вишься ошЪ болфзни; а какЪ кшо нибудь 
изЪ них умрентЬ, шо уже вЪ день похоронБ: 
идя загробомЪ шщешно другимЪ разказывалЪ, 
что, ежели ‘бы сей челоз5лЬ сдЪлаль шо шо 
и шо шо, шо бы конечно не умерЪ. ‘Теперь 
уже шы началЪ говоришь, Фанашикь : 


2. Но вы узнаеше, чшо и самое по- 
щерян1е побфды , естьли шы онымЪ хвалицте 
ся. 0 чемф надлежало бы шебЪ сожалВшь › 
беззаконникь , неошф меня прешери$ло оше- 
чесшво. Разсудише о семЪ шакЬ. Я никог- 
да. кудабы ни былЪ посылаемЪ , не возвра- 
щался. сЪ меншею ‚ нежели Филипповы послы» 
славою . ни изЪ Фессами, ни изб Амбраки ,›. 
ни изЪ Иллир! ‚ ни оШЪ царей ФракскихЪ, 
ни изЪ Визанпии. ни ошЪ другаго какого 
либо народа, и наконень ни ‘изЪ @ивЪ; но, 
ежели Филипповы послы в чемЪ ‘силою сло- 
ва побфждаемы были; шо онЪ с1е награждалЪ 
оружемЪ и насимемЪ. А шы чего ощЪ ме- 
ня шребуешь? И шебЪ не сшыдно требовать 
ошЪ шого, кошораго пы называль изнфжен= 
вымЪ ислабымЪ , чтобы всё Филипповы си- 
лы я побфждаль одинЪ. и шо шолько сло- 
`3 3 вомъ? 


; 


те толь 


вомЪ ?. Ибо надЪ чемЪ другимЪ я ямЗль 
власть. И ВЪ моей ли власши были каждаго 
‘воина душа и щаспие? Но. ниже правилЪ я 
войскомф, вЪ чем шы` у меня шребуешЬ 
ошчоша. Сшоль шы глупЪ и ие основашеленЪ. 


73, ВЪ прочемЪ во всем, чшо надле» 
жишЪ шребовать ош. Оратора, шребуй ош 
меня ошчоша, я ошЪ сего не ошрекаюсь. ‘ВЪ 
чемЪ же с1е состоиш$ ? ВЪ помъ, чобы раз- 
суждать о началахЪ вещей; предусмашривать 
и предсказывапть будущее: (с1е все я испол- 
ниИлЛЬ) во вторых истшребляшь. изЪ каждаго 
медленносшь, АБНОСШЬ нев$денте. ссоры, общие 
всЪмЪ, и какЪ бы непрем$нные вЪ обществ поро- 
ки; а напрошивЪ вкоренять во всфхЪЬ ‘едино- 
душе и дружество. и все ротшребное вЪ об- 
щесшвЪ. И се все я исполнилЪ шакф , чшо 
не можно ничего вайши, что бы чрезЪ меня 
было опущено. Ежели кшо спросишЪ. по 
чему ФилиппЪ вЪ премногихЪ своихЪ дБлахЪь 
получилЪ усп$хЪ; шо всякЪ скажешЪ , чшо 
помощю войска и даровЪ . коими подкупилЪ 
правишелей общества. А я надЪ войскомЪ 
не быль ни полководнемъз , ни главнымЪ по- 
велишелем? ; шо ‘и ошчоша вЪ моихЪ дЪлахь 
требовашь не должно, А чшо я не хош$лЬ 
бышь подкупленЪ деньгами; шо я симЪ по- 
бЪдилр Филиппа. Ибо. какр продающ!й вЪ 
то время, когда продаешЪ , побфждаешЪ по- 
купающаго , шакЪ и недопускаюций себя 
подкупить поб5ждаешЪ дающаго. По чему 
городЪ чрезЪ меня сшалЪ не побЪдимЪ. 

74. 


а 
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д. Чрез се и другое сему подобное 
побудилЪ я ЖКшисифона кь шому. чшо онЪ 
за мое к общесшву усердйе  подалЪ ‚обо 
мн$з сей голосЪ. А шеперь буду говоришь 
о шомЪ, чшо вамЪ всфмЬ изв5сшно.  Вскор®- 
по окончая:и сраженгя народр видя, какЪ 
и будучи подверженЪ сшоль страшным 6б$д- 
сшв1лмЪ . поступал? . когда и неудивишель- 
но было. чтобы мноме мн$ недоброжела- 
шельствовали ‚ вопервыхь  одобрилЬ сАЪ- 
ланныя мною о благосостоян!и республи- 
ки приговоры; и все, чшо надлежало до по- 
ставлен{:я гарнизона „ распоряжене онаго „ 
рвы и деньги для починки сшфнЪ , учинено 


‘было по моёму опредфленю. ПошомЪ изЪ 


ВСЪХЪ меня избравЪ учинилЪ главнымЪ надЬ 
сборомЪ хл5ба; когда между шфмЪ мои зло- 
дБи сговаривались, и сперва не сами собою .. 
но изЪ за другихЪ `усшремлялись на меня 
напасть , шо судомЪ вЪ нарушен1и законовЪ; 
шо тшребован!ем? ошчоша; шо клевешами ; 
(ибо вамЪ довольно извёсшно) чшо они пре- 
жде каждой день на меня доносили: ия какБ 
безуме Софоклово, шакЪ.и клевешы Фило- 
крашовы, и неисшовсшво Длонда и Мелана . 


’ все на себ испышалЪ : и ошЪ всего‹ сего во- 


перввыхь БожимЪ, во вшорыхЪ вашимЪ и 
всёхЪ прочихЪ благоволенемр я избавился. 
С4е какЪ вЪ разсужден!и присяги справедливо, 
шакЪ и вЪ разсужден!и наблюденя законовЪ по- 
хвально, И шакЪ, когда на меня ложно доносили, 
что я непртяшелиескую держу сшорону., шовы ме- 
ня оправдавф своими голосами, изЪ коихЪ доно- 

‚ 34 щикамь 
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щикамв не подали и пятой  чаеши $5 
подшвердили. чшо я все дёлаю СЪ исшин» 
нымЪ кЪ отечеству усермемЪ: а чшо доно- 
сили на меня вЪ ‘нарушенши  законов®; шо 
ш$мЪ самымЪ вы бол$е узнали. чшо я все 
какф опредфляю . шакЪ и говорю СЪ зако-= 
нами согласно : наконецЪ чрезЪ похвальные 
и вами одобренные мои посшупки вы под- 
тивердили . что я презирая дары. все длалЪ 
шакЬ. как велишЪ справедливость, 

’ 5. А когда шакЬ. шо какую всфмЬ 
‘моим дламЪ надлежало Ктисифону припи- 


сашь похвалу. Не шу ли. какая народомЪ > 


присяжными судгями и самой исшинной была 
подшверждена? Справедливо. говоришЪ онЪ. Но 
шо похвалою служит Кефалу. чтно онЪ не осу- 
жден быль ни вЪ одвомЬ дБлЬ. Подлин- 
но онЪ былЬ щшасшливЪ. Но за чемЪ уже 
бол$е шого обвиняшь. кошорый хошя и 
_ многокрашно кЪ суду былЪ призываемЪ ; од- 
_ нако ни въ чем? обличенЪ не былЪ? И чшо 


до сего, Аеиняне, пю сю Кееалову похва- 


лу можно приписашь и мнф, Ибо никшо ме- 
ня ни вЪ чемЪ не уличилЪ, да и шы самьь 
ЕсхинЪ , призналь меня ни иЗМЬ не хуже 
Кефала. 


76. И шакЪ . когда вЪ других премно- 
гихЬ случаяхЬ видна Есхинова злость и не- 
нависшь , то не менфе и шогда. когда онЪ 
разсуждаешЬ о щаспии. А я шого совсёмЪ 
хишеннымь разума почишаю , кошорый самЪ 

ву 


з Звексзееловать тт 


будучи человЗкЪ упрекаетЪ подобнаго себё 
щасниемЪ. Ибо шошЪ, кому -служишЪ ща- 
спие, не знаешЪ . продолжится ли оно до 
| вечера; шо какь можешь онЪ имЪ хвалищь- 
И ся? И какь можешЪ. упрекать онымЪ друга- 
то? А когда ЕсхинЪ , какЪ вЪ сем. шакз. 
й и вЬ другихЪ случаяхр говорилЪ высокоумно 
и гордо; шо по смомрише, Аеиняне , и вни- 
‘майше мнЪ. сколь буду я разсуждать о ща- 
сныи справедливфе. и сЪ’человфческимЪ раз- 
судкомЪ сходн$е. Я признаю щаспие благо- 
пртяшсшвующимЪ сей республик, и по все- 
‹ му вижу. чшо оно предр$чено намЪ. Юпи-- 
тшеромЪь ДодонейскимЪ и АполлономЪ Пие!й- 
скимЪ: а щаспие обыкновенное всфмЪ лю=.. 
дямЪ. какое.и нын$ служишЪ , есшь несно= 
сно и бЪФдсшвенно. Ибо кшо из ГрековЪ , 
или варварбвЬ вЪ с1е самое время ве былЬ^ 
подверженЪ жестокимЪ бЪдсшвтямЪ? И шакь 
шо. чшо мы похвальныя имЗли намфрения 
и чшо, хошя бы Греки чрезЪ изм$ну намЪ 
вздумали сдфлашь себя щасшливфйими 5 од- 
нако боле бы оно послужило намЪ. нежели 
имр ; с1е почишаю я успфхомЪ благопряш 
сшвующаго нашей республик щаспия. А 
естьли намЪ вЪ чемь либо случишся не уда- 
ча, и не все по нашему желав:ю сд8лаеш- 
ся. Шо с16 щаспие по моему мвфнрю есшь 
какЪ бы непременное. намЪ и общее всёмЪ 
людямЬ. А свое собственное и ваше кажда- 
то щаспие в частныхЪ вещахь искашь при- 
знаю за справедливое. И васЪ прошу шакЪ 
же справедливо разсуждамь о щасийи, какЪ 
35 раз 
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разсуждаю я. Да думаю и вы вЪ шомЪ 
согласны. Но Есхинф мое мнимое и малое ща- 
спие называешЪ превосходнфишимЪ щаспия 
цБлой республики. щаспия благошворнаго ‘и 
ошличнаго. И какЪ- можешЪ с1е сшашься? 


77. Ежели шы, ЕсхинЪ , умфешЪ совер» 
шенно разсуждашь о моем щаспии; шо раз- 
суди сперва о своем собсшвенномЪ. Ежели 
шы увЗрень шочно. чшо мое щасние пре= 
зосходнфе швоего, шо перестань его поно- 
сишь. И шакЪ разсудить должно сЪ самаго 
начала. Но подлинно всякой сЪ ошвращентем\ 
будешЪ. слушашь мои слова, какЪБ самыя 


безчесшныя, Ибо по моему мн5Шю и шошЪ' 


не разуменЪ. кшс безчеспиемЪ посшавляешЪ 
бЪдносшь. и шсшЪ , кшо будучи воспишанЪ 
в довольсшвЪ , симЪ хвалишся, Но о семЪ 
говорить застлавили меня злословя и кле- 
вешы Есхиновы; однако я сколько могу. по- 
сшупашь буду вЪ семЪ ум$реннфе. 


78. И шакЪ, ЕсхинЪ ‚ мн щаспие ша- 
кимЪ бышь судило . чшо я будучи отрокомЪ. 
ходилр вЪ дБшскя училища. и дёлалЬ шо, 
чшо надлежало, а не дЗлалЪ ничего гнуснаго 
по причин 6б?дносши; а пришедши вЪ воз- 
растЪ исполнялЪ. чшо. за ш$мЪ сл$5дуешЪ: 


маваль (+) деньги на содержане шеашра, 
былЪ 


Стивен ео. имо инь 


тот: пион 


{*) Каждое покблёне избирало и постановляло своихЪ 
; $ х 
людей, (и они назывались у 7061) ошЪ слов. 


Хе И хуи, ш, е. шолповодители }) изЪ коихЪ 
: одни 


былЪ ТртерархомЪ, плашилЪ республикЪ дань, 
и каконецр ни ошЪ какой щедросши какЪ ча- 
сшной, шакЪ и публичной не ошрекалсяз но 
былЪ ‘полезнымЪ как республик. шакЪ и 


' часшнымЪ своимЪ друзьямЪ. А послБ , какЪ 


я вступил вр правлен!е республики, шакой 
узбралЪ способЪ правленйя. за которой какЪ 
ошЪ своего ошечесшва ,‚ шакЪ иошЪ причинЪ 
ГрековЪ не однокрашно получалЪ вфнцы; да, 
и сами вы мои непрряшели не могли ничего 
сказашь ‚ чтобы я предпринялЪ не вЪ пользу 
республики. Таковое вЪ жизни своей я имёлЪ 
щаспие. А хошя бы еще много о немЪ могБ 
товоришь; однако умалчиваю опасаясь ь 


чтобы чрезЪ свою похвалу кого нибудь не 
оскорбишь. к 


79. А шы почшенный мужь , кошорый 
другихЪ презираешь ‚ посмошри на свое ща- 
спе какое имеешь шы. ВЪ котшоромЪ шы 
будучи ошрокомЪ. весьма бЪдно воспишан® ; 
сид$лЪ вЬ училищ вмВсшВ СЪ своимЪ ош- 
цомЪ , сширалЪ чернила, оширалЪ скомьи. и 


‚ вымешалЪ сорф изЪ училища. и ошправлялЪ 


должносшь боле слуги, нежели свободнаго 
юноши. А какЪ уже сдВлался мужемь, шо 
ош. 


НЕЕ 


одни были начальники хоровЪ, а друме да- 
вали по нфскольку денегЪ на содержаше оныхЪ. 
И с1и хоры назывались священными, гдф п5ли , 
скакали и веселилиеь Во время какс?о либо порже- 
сшва , и представляли разныя шратеми и комеди, 


124 жа 


отиравляющей жершвоприношен!е (*) своей 
машери чишалЪ книги. и вЪ прочемЪ вм$- 
спт5 обманывалЪ; ночью богамЪ себя посвя- 
шивших? одЪвалЪ вЪ козьи кожи, подавал. 
имЪ вино, очищалЪ ихЪ, отиралф м$ломЪ и 
ошрубями. и окончавЪ оное дфйспе1е засшае 
влялЬ ихЪ говоришь сл5дующее: Я ИЗБёЖАЛЬ 
отЬ зла, и нашелб добро, хвалясь шфмЪ, 
что никшо не мог. шоль громко прокричашь. 
да я и не сомн$ваюсь, чшобы шошЪ, ко. 
нюрый и говоришЪ сшоль ‘громко, не могЬ | 
громко закричать. ПошомЪ во дни собравь | 
| ° Бахусу себя посвяшившихЪ, водилЪ ихЪ по — 
дорогамЪ увбнчанныхЪ (**) ФеникуломЪ `и 
То- 


`/ (*) Се было одно изЪ шаинсшвЪ вЪ Греши , чрезЪ 
| кошорее › люди богамЪ себя посвящали, какЪ и 
| ЦицеронЪ упоминаешЪ вЪ 2. и. гл. 24, и друше 
| мноме, Но прочте обряды ДимосеснЪ называещЪ ей 

| обманомЪ выдуманнымЪ для нареда, какЪ дБлалЪ 
| | ЕсхинЪ СЪ своею машерью ‚, служа ей эЪ соверше>. 
| ити сего дЪйсшвя, кои онЪ сдфсь и исчислилЪ. Не | 

| какимЪ`образомЪ сте шаинсшво совершземо было, ш.е. | 

И погружали ли всего и человфка въ воду; (ибо кре- 
| эзценте у ГрековЪ было совершаемо ), обливали ли | 
его СЪ головы до нохЪ, (ибо они обычай имфан | 
И купелью полною воды смфшенной СЪ жертвеняою | 
| \ кровю посвящаемаго облирать ›>^ или Яучше окро- | 
плять } подавали ли что нибудь оному пить из о 
чаши $ вина ли ‚ иди воды; одной ли или емъшен- | 
| ной СЪ виномЪ, или СЪ нроыю ; се шочно не 
И ИЗВБСШНОе 

| 


(**) Трава душиетая › которую посвященные Бахусу. 
зо увБнчане своихЪ главь употшребдяаи. 


* 


а 
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Топольевыми вфшьвями, давя ошЪ бЪшенсшва 
змеев. называемыхь Пареи., и возвышая 


надЪ головою кричАлЪ: (*) Епи, Сапи, . по- 


томЪ скакал и воспЗвалЪ сей сшишокЪ: 
(**) ТисБ, АпиписЬ. АпиписЬ, 1исЬ, будучи 
ош старухЪ провозглашень предводишелемв 
шолпы, (***) плющеносцемь и (****) суднонос- 
цемЪ, за чшо получалЪ вЪ награжден!е пироги. 
(*****) пряники и лепощки. ВЪ семЪ состоян!и 


‘поисшиннз кшо не ублажишЪ шебя ‘и швоего 


щасиия ? А какЪ скоро шы записался вБ 

число гражданЪ., какЪ бы шо ни было (о 

семЪ я говорить не сшану ) но какЪ скоро за- 

писался . шошчась избралЪ важнзийшую долж- 
носшв бышь писцомЪ и служияелемЪ вЪ самомВ 
нижшемЪ правлении. А какЪ уже перем нилЬь 

сгю 

(*, Епи Сапи и | ат 

(**) 1исб, АттибЬ, пфли обыкновенно богамЪ себя 
т. шо ВЪ честь Бахусу , почему Ба- 
хусовы жрецы назывались Хаба; а с1е вЪ честь 
Юпишеру , коего называли Греки Тяс, или какЪ 
изЪясняешЪ Гезужи 005 О’ рб, ЗевесЪ дож: 
девый. А’тте „ сказываюшЪ , быль НЫЙ 
отрекЪ ‚ котораго полюбила а, 

(**) Фонш и друше упоминаютЪ иеоФосох & 
не жт о Фовобь КБИ былЪ козчегъь нфкошорый , 
вЪ кошоромЪ клали пишу и одёжды»ь о 

(***) ВЪ семЪ суднБ шакже клалась шаинсшвенная н5- 
кеторая пащя Бахусова. 

{=***) По мнёнтю Тл. Валезля давали шосда посвяшаю- 
дем вЪ вагражден!е хлёбы растворенные виномЪ$ 
и посыланные чечевицею ; также пироги из яч- 
мезной муки сдъланные , ВЪ кошорые клали медЪ, 
виноградЪ, и другя сладия овощи; и < и пищи 
называдись Амброзтею+ 
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стю_ должность; шо всё, ЕЪ чемЪ шы дру 


тихЬ ни поносишь. самЪ учинилЪ, ‘а ни 
какф не послфднимЪ  своимБ ‘жипиемЪ 
прежня свои посшупки сдФлалЪ гнусными. 
Но нанявшись кЪ комедгантамВ Симилу и 
Сокрашу , кои называюшся (*) Варисшонамиу 
сдЪлался и самЪ. шрешьяго чина комед1ан« 


шомЪ. и похищалЪ смоквы, виноградЪ и. 


оливы изф чужих  садовЪ, подобно `какЪ 
торгующий овощами, Но шы ошЪ нихЪ 6о- 
лЪе получалЬ себф ранЪ; нежели шогда., ко- 
гда вы за жизнь сражаешесь, Ибо у вась 
сЪ зришелями непримиримая была война. 
ошЪ коих шы получа множесшво ранЪ, 
упрекаешь боязливосп!ю шбхЪ, кои шако- 
вымЪ б$5дсшвтямЪ. никогда себя не подверга- 
зи. Но я с1е осшавивЪ . чего можешь бышь 
причиною была швоя б5дносшь. упомяну 
о шомЪ. чшо до швоихЬ нравовЪ касаешся. 
Ибо шы шакую избралЪ должность ( когда. 
и с1е надлежало шебф сдЪлашь) в` кошорой 
при благососшоян1и ошечесшва жилЪ на нпо- 
доб1е зайца, боялся, шрепешалЬ. и чаялЪ 


всегда бышь наказаннымЪ за беззаконтя, вБ 


коихЪ шы самЪ сознавался. А есшьли дру- 
гимь приключишся какое несчаспие., шы 
памЪ весьма казался бышь продерзосшенЪ. 
Но подлинно. кшо безЪ ужаса могЪ смо- 
шрЪшь на смершь шысящей гражданЪ . чшо 
сей заслуживаешФ? ошЪ ш$хЬ, коиеще живы ? 
И шакЪ я хошя бы иеще много о немЪ могЪ го- 
во- 


(*°) ТакЪ назывались ошЪ шлжкаго вздыхая йли_ 


‘вою. 


| 
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‘воришь ; однако умолчу: ибо не всё шо по 
моему мифн1ю надлежит свободно говор ть, 
чшо тнусно и безчестно; но шолько шо. 
чего упоминашь нё стыдно. 


Зо. И шакь изслФдуй, ЕсхинЪ,  какъ 
свои. шакр и мои дЗла благосклонно и 6ез3ъ 
ругашельствЪ. ПошомЪ спроси каждаго изЪ 
сихЪ. швое ли, или мое желали бы они им$ ть 
лучше щаспие. Ты училЪ, а я учился. Ты 
посвящалЪ ., а я быль. посвящаемЪ. Ты ска- 
каАЛЬ с шолпою .‹а я давалЬ иждивен!е Ты 
былЪ писець , а я ораторЪ. Ты былЪ коме- 
дланшЪ., а я зришель. Тебя изтоняли. а я 
приговаривалЪ. Ты сшарался о польз не- 
пруящелей. а яо польз ошечесшва, О про- 
чемЪ не упоминаю. Но нынз за увфнчан:е 
меня в$нцомЪ судяшЪ мои нрежн!е поступки, 
хошя ни одинф изЪ сихЬ не признаешЪ во 
мн$ ни малой погрёшносши. А шебя, хо= 
шя вс5 называюшЪ клевешяикомЪ ; однако 
шы  предпринимаешФ опасность вЪ шомЪ, 
что еще ли шебф должно клевешашь, или 
совсфёмЪ ошсшашь ошЪ предпрртяшато шобою 
дЪла . не получив и пящой часши голосовЪ. 
Видишф ли шы, ЕсхинЪ. чшо шы во всю 
жизнь пользуясь благопр1яшствующимЪ ше- 
6$ щаспиемЪ . на мой жреби, какЪ на неё. 
щасшной клевещешь, Подай мн$® свидфшель- 
сшва о шЪхЬ публичныхЬ должносшях$ . ка- 
кя я отправлял. и я вамЪ всф оныя про- 
чишаю, Прочишай же и шы, Есхинф, шЪ 
стихи. кои щы худымЪ произнощенемь ис- 
порщилЪ. 5. Я. 


| 
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Я иду изЪ ада и ошЪ врашЪ тьмы у 
„и знай, чшо прошивЪ мосй воли несу не 
„› благополучную вфФть. .„. ‚1 


Но шебя, беззаконникЪ, вопервыхЪ да 
погубляюшЪ боги, а пошомЪ всё си, какЪ 
непотребнаго. гражданина „ предашеля . и гну- 
снаго комедтанша. Прочишай свид$шельсвва. 


СВИД БТЕЛЬСТВА, 


81. И шакЪ, чшо касаешся до республи- 
ки. я быль шаковЪ; а чшо до часшныхь 
дЪлЬ . есшьли вы не всф шо знаеше, чшо я 
всфмЪ обний, ко всякому благосклоненЪ. и 
просящимЪ щедрф; шо я молчу ; да и не для 
чего мн 0 самомЪ › себЪ говоришь. и вБ 
шомЪ приводить свидЪшельствЪ „ нио ш$хЪ, 
коихЪ я искупилЬ ошЪ непруяшельскихь рукв, 
ни о ш5хЪ , коихЪ дочерей я совокупилЪ за- 
коннымЪ бракомф, ни 0 чемЬ другомЪ. 
Ибо мое шаково было всегда мн$ёве, чшо 
получивший благод$ян!е. долженЪ всегда содер- 
жашь оное вЪ памяши; а сдВлавиий оное 
шошчасЪ позабыть, чтобы шому исполнить 
долг» чесшнаго гражданина, а сему не по- 
казашься малодушнымЪ. А вспоминашь 0 
часшныхЪ благодВян1яхЬ. и ими хвалишщься + 
по моему мнёню есшь шо же. что и без- 
чесшишь оныя. Я клянусь. чшо.сего д$лашь 
не буду, и до сего меня ничто не доведет. 
Но, какЪ обо мнВ вЪ семЪ дБлБ ни думаюшЪ „ 


для меня и шого довольно, 
ме 82. 


129 


8%. Но я пересшавЪ товоришвь 0 част 
выхЪ дБлахЪ . вознамфрился сказашь нёчшо 
о публичныхь. Ибо, ежели шы, ЕсхинЪ. мо 


|. жешь представить хошя одного человЗка изЪ 


Грековз., или изЪ ВарваровЪ живущихр СВ 
нами вЪ одномЪ пояс$ ‚, кошорый бы не пре- 
терп®лЬ какого либо бЬдсшвя прежде ошЬ 
Филиппа, анынз ошЪ Александра . шо пусшь 
шакЬ будем; я шебЪ усшуплю вЪ шомЪ з 
что мое ‘щаспие ли по швоему мн$5н!ю. или 
нещаспие было. причиною всфхЪ б$ёдешв!. А. 


_ ежели и мног1е изЪ шЪхЪ, кошорые "меня никогда, 


не видали. и Голоса моего не слыхали, и не 
только часшные людиз но и цёлыя государ- 


’ ства, и Ц$лые народы много прешерп$ли 


жесшочайшихь нещаспий®” шо сколь бы по 
моему мн$ён!ю справедлив$е. было сей случай 
приписать общему всЪхЬ людей щаспию , и 
нЪвоей жесшокой вещей перемёнз ? Ношы неё 
смошря на с1е винишь меня пошому . чшо 
я правилЪ республикою, зная пришом$ ; что. 
ежели не всё. шо по крайней мфр$ н5кошо- 
рая часшь швоихЪ клевешЪ . когда до всЪхЪь 
то наипаче до самаго шебя касаешся. Ибо. 
ежели я надфясь на собсшвенную власшь з 
въ подаваши о сихЪ | дблахь голоса не 
тшребовалЪ другихЪ совё ща. шо вамЪ подоб“ 
вымЪ мн8 орашорамЪ надлежало меня обли« 
чишьь и призпашь` на судЪ: а когда вы во 
всЪХЬ нашихЪ собранёяхЪ сами присудсшво- 
вали . когда сля республика всёмЪ равно поз* 
волила сшарашься об? общественной пользз., 
и когда наконець мои дБла всВМЬ. а наипаче . 

И 1608, 


17° 


шебв, ЕсхинЪ ; казались бышь в6сьма пб 
лезными (ибо шы не по благосклонносши какой 
либо ПодавалЪ мн случай пишашь вЪ себЪ 
надежду , ревносшь . честь, чшо все завис$- 
ло ошЪ моихЬ дЪлЬ; но шо уб5ждевЪ будучи 
самою исшинною; шо по шой причин$. что 
не мотр ничего сказашь лучшаго ) почему не 
беззаконно ли и не гнусноли шы пеосшупа-_ 
ешь обвиняя нынз шо, полезнёе и лучше 
мего шы вЪ шо время не могЬ сов$ шовашь ? 
' $33. МнБ кажешся с1е право и у другихВ 
народов шакже учреждено и начершано: 
чшо , ежели кшо добровольно учинишЪ какое 
либо беззаконе; шошЪ ошЪ народа шер- 
пишЪ гнфвЪ и наказан!е: а ежели кшо погрЪ- 
шишЪ по неволё, шошЪ вмфсшо казни полу- 
чаетЪ прощеяте. Но, когда кто нё дБлаешЪ зла 
ни СЪ намреня ни поневол$; а в? шомЪ, что 
онз. разположился д5лашь вЪ пользу обще- 
сшва, не послужишЪ ему щаспие; шо но исшин- 
нЪ упрекашь и поносишь его симЪ случаемЪ 
ме присшойно, но боле надлежишЪ о немЪ 
сожал5шь. С1я справедливосшь нё шолько 
тражданскими законами. но и есшесшвенны 
ми и общими человЪческими обычаями до- 
казываешся. По чему ЕсхинЪ своею жеешо- 
коспию и клевешами всфхЪ людей превзошел 
столько, чшо и вЪ момЪ меня обвиняешЪ .; о 
чемЪ самЪ упоминалЪ такЪ, шакЪ о нещастЁи 
84. При всемЪ шомЪ, Аеиняне. ЕсхинЪ 
какЪ бы сЪ искренносштю. и усердтемЪ кЪ вамЪ 
говоря совфтовал? осшерегаться меня шакЪу 


хакЪ по его мябню хишраго  обманщика и 
Со 
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Софисшы ‚ чтобы я васЪ не обманулЪ , какЪ 
бы уже шо непремънио было справедливо + 
вЪ чемЪ донощикЬ. хошя оно и ему бол$е 
свойственно ‚ доносишЪ на другаго пошому . 
что онЪ им5лЪ случай прежде говоришь , и 
будшо слушашели не будушЪ доискивашься 
каковЪ шо ойЪ сам, который се на друга» 
го говорфишЪ. Но л не сумн®ваюсь, чшобы 
замЪ всёмЪ онЪ небылЪ извфсшенЪ. и чтобы 
вы не почишали. с1е боле свойсшвеннымЪ 
ему, нежели мн5. ПришомЪ довольно’ знаю , 
чшо моя сила слова. .. (Скаковабы она 
ни была: однако я шочно увфренЪ, чшо 
сила ораторовЪь пб большой часши покорена 
сил слушателей; ибо сЪ какою благосклонно- 
спию вы пр:имешё слова орашоровы. столь 
разумнымЪ и почишашь его будушЪ) И 
итак , ежёли есть иво мнЪ какое нибудь въ 
словъЪ искусство , шо вы оное найдете въ 
общейшвенныхь д%лахЪ учиненныхЪ мною 
Яля вашего благосостояния ; а для бЪдсшвЕЯ 
вашего никогда и вЪ ин частных» 


&БлахЪ. НапрошивЪ шого ЕсхинЪ красно: 
р»че свое упошребляешЬ не шолько шогда + 


когда онЪ товоришЪ вЪ защищен нашихь 
непр1яшелей; но и прошивЪ шого. кмо 
его н$сколько вЪ чемЪ нибудь оскорбитв , 
или какую либо причинить досаду. А ВВ 
надлежащемЪ случаф онЪ своего  иску- 
сшва не употребляешь ниже вЪ поль- 
зу ошечества. Ибо доброму и Чесшному 
гражданину неприсшойно у судей собравших- 
ся для общесшвенной Пользы просишь, чшо- 

И» бы 
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бы его тнфвЪ, вражду , или другое сему поз 


` добное ‘одобрили, или для сей причины кого- 


либо призывашь на судЪ; но боле надле» 
жишЪ сшарашься совсфмЪ не имЪфшь шакого 
духа; а ежели шо не возможно ; шо по край- 
нзй м5р5 злосшь духа разшворяшь ум$рен- 
носпию и крошоспию. 

35. И шакЪ вЪ какихЪ случаяхЪ надле® 
жишЪ швердо сшояшь оратору и правителю 


‚республики ? ВЪ шЪхЬ подлинно. когда ВЪ 


крайнфй опасносши находишся республика 5 
и когда СЪ непртяшелями имфешф д$ло. Ибо 
с1е свойсшвенно благородному и. чесшному 
тражданину. А сей ни вф одномЪ когдалибо 
публичном. ниже привашномЪ просшупк$ не 
могши меня обвинишь ни именемЪ ошечества 
ни именем своимЪ. нын8 вознамфрился по- 
хишишь у меня в$нец}. и мои похвалы ; и для 
сей причины сшоль много шрашишр словЪ; чшо 
знаком есшь часшной его ‘ко мя вражды . 
нёнависши и малодунпия; а не добронравия, 
Но д$ло весьма безаконное не имя никогда 
со мною прежде шяжбы, нын$ оную заводить. 

26. Ибо изЪ сихЪ швоихЪ рфчей. ЕсхинЪ, 
видно. чшо шы завелЪ с1е дВло не с шфмЪ, 
чшобы меня уличишь вЪ каком? либо про- 
‹пупкь, а чтобы шолько сдЪлашь упражне- | 


`°н1е вЪ слов$. ‚ А. ВвЬ Орашор$ не слово, 


и не голосф нуженЪ; но шо, чшобы одни и 
п.5 же сЬ народомф д5лашь совёшы; однихЬ 
и шЪхЪ же ненавидЪшь и любить. Ибо, кто 
шакой имбешЪ духЬ, шошЪ о всемЪ тово- 
`ришЪ благосклонно. Но кшо шёмЪ, ошВ ко- 

; ихЬ 
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ихЪ общесство предвидишЪ себф какую либо 
опасносшь , ‘усердно служишЪ; шошЪ не 
одно и шо же имешЬ основан{е , какое весь 
народЪ: по чему не одного и того же щаспия 
ожидаешЪ. Но не. видишь ли шы , чшо 
я со вс5ми Сими избралЬ одн$ и шБ же вы- 
годы. И ничего шолько до собсшенной моей 
пользы: касающагося не сдБлалЪ ? А шы какь 
можешЪ симЪЬ похвалишься? Ты. который 
шошчасЬ послЪ войны къ Филиппу всБхЬ 
бЪдешв! , кои вЪ шо время прешери$ло оше- 
чество . ВИнНовнНикУ › отправился посломь ? 
Но прежде всегда ‚ какЪ всёмЪ извфешно, 
ошЬ сей должносши ошрекался, 
37. И шакЪ . кшо предаетЪ ошечесшво ? 
Не шош$ ли. кшо не ошкрываетЪ своего на- 
мЗрения ? Кого провозвЪсшникф по справедли= 
восши можеш предашь прокляпую ? Не сего 
ли? И какой порокЪ вЪ Орашор всёхЪ боль- 
шимЪ назвашь должно, какЪ не шошЪ .. ког= 
да онЪ другое мыслишВ. нежели чшо гово- 
ришЪ? ТаковымЪ оказался шы; при чемЪ еще 
товоришь . и смошр5шь на лица сихЪ дерза- 
ешЪ. Или шы думаешЪ , чшо имЪ не изв5- 
ешно. каков? шы? Или почишаенЬ ‚ чшо ка-. 
кой либо конЪ и забвен1е шоль сильно всфми 
овладфли . чшо никшо не можеш вспомнишь 
о шфхЪ словахЪ; кои шы произносилЪ предЪ на- 
родомЪ кляняся, чшо у шебя сЪ ФилиппомЪ ни- 
какого нзшЪ дла; а чшо я по причин$ частной 
между нами вражды с!ю вину на шебя взнесз? 
’Но какЪ скоро обЪфявлена была война, шо 
‚ты не забошясь о семЪ немфдленно называлЪ 
Из себя 


себя его друтомЪ и госшемЪ на си имена 
`перем$вивЪ слово подкупЪ; да и по какой 
правильной причинё ФилипиЪ можешь бышь 
гостемр , другбмЪ. или знакомцемЪ Есхину 
сыну Главкоеси Тимпанницы? Я не вижу. 
Но шы имЪ былЪ подкупленЪ; чшобы разру- 
шишь всё сихЪ выгоды. И хошя шы сими 
явно обличенВ быль вЪ предани и изм$н$ ; 
хошя шы послф шого случая самЪ  вЪ 
шомь признался: однако меня поносишВ и у- 
прекаешЪ шЪмЬ, вЪ чемЪ всякаго скор$е, не. 
жели меня обвинишь можешЪ. ий 
88. Ся ‘республика › Есхинф . посред- 
сшвомЪ моихЬ совфшевЪ щасшливо соверши- 
ла мномя преславныя дла, кои еще не пре- 
дала забвен!ю ; чшо докажешЪ слёдующее: 
йбо. когда народЪ избиралЪ Орашора говорить 
рзчь вЪ похвалу умершихЪ на сражен!и при 
свфжей еще памяши ихБ бою; шо не избралЪ 
тебя, хошя шы быль назначень и имБлв 
прекрасный голосЪ; ни Димада, который 
недавно заключилЬ мирВ. ни Игемона , ниже 
кого другаго, но избралЬ меня. И хошя ты 
вм8сшБ съ ПиеокломЪ безстыдно (о боги!) 
обвинялЪ и поносилВ ‘меня вЪ шомЪ же, вЪ 
`чемЪ и шеперь; однако ш$мЪ болБе, желалЪ 
избрать меня народЪ. Причина сего хошя 
1166 и самому очень извЗсшна, однако я 
ее скажу. ВсБ (и какЪ о моемЪ кЪ нимь 
‚Уусерди. и вЪ ошправлени моихЬ дЪлЪ шща- 
ны. шакЬ и о ваших худыхВ постункахь 
были довольно свфдущи. Ибо ошЪ чего вы 
при благополучномь щечени вещей нашего 
(5 
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этечества сЪ кляшвою ошрекались. вЪ шомЪ 
при нещаспии овнаго явно ошкрылись. А 
5х . кои при общемЪ всБхЪ бЪдешвти на- 
мфревались получишь вольносшь въ шомЪь 
о чемЪ они прежде помышляли. и шогда об- 
щесшво почишало своими непр1яшелями. И 
вЬ оное время как уже вЪ шомЪ обличен- - 
ныхЬ. По чему за нужное признавало . чщо- 
бы шошЪ, кшно будешЪ говоришь вЪф похва- 
лу умерших за ихЪ ошличное мужество „ 
не имфлЬ ни дружбы, ни союза сЪ непруя* 
шелями: а шЪхЬ, кои вмфешв сЪ виновни- 
ками смерши гражданЪ при нещаспии ГрековЪ 
шамо шоржесшвовали и прославляли Аполло- 
на, по возвращенти хош$ли лишишь почесшей; и 
чтобы не пришворными слезами оплакивашь 
смершь сотражданЪ ; но кунно собол8зновашв 
и духомъ. 

89. Но народЪ примёшя, что -одинВ 
зполько он. и еще я с1е исполняли; а вв 
васЪ не видя ничего к сей должносши из» 
бралЪ меня. а не васЪ. И не одинЪ шолько 
народЪЬ с1е учинилЪ , но и самые умершихь 
отцы и брашьи народомЪ для ихЬ погребе- 
в1я избранные шакже подтвердили: ибо, ког- 
за надобно имЪ было сд$лашь по смерши ихБ 
пирЬ; шо. мак» какЪ у ближайшаго  сродеш- 
зенника умершихЪ . подобно какЪ ‘и вЬ дру- 
томЪ. случаЪ обыкновенно бываешЪ ., у меня 
д5лали. И се дЪлали справедливо, Пощому. чшо 
вЪ разсужденти сродсшва каждый кр каждому 
былЪ ближе меня; а вообще ко веБмЪ никшо, 
Ибо кому весьма нужно было ихБ здравуе и бла- 
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тоденств!е. шошЪ и при смерьши (которая 

о естьли бы имЪ неё прикоснулась ) весьма, 
много соболфзновалЪ. Но прочишай ему шу 
задпись ‚ кошорую ошечесшво публично‘ имЪ 
сдфлашь опредёлило; чшобы шы, ЕсхинЪ › 
изЪ сего видЪлЪ. чшо шы  безразсуденъ , 
клевешникЪ и негодный человЪкЪ. 


НАДПИСЬ, 


>С за ошчесшво на брань вооружились у 
‚°И сильною рукой промивныхЪ низложили з 
э› Облекшись храбросшью и сшрахомЪ для 
( враговЪ. 
>В. чем строгая. судьба имЪ общий быль 
(судья ; 
> Чтобы шяжелое подЪявЪ на выю иго 

> ВеБмЪ а не шеризшь ужасна поно- 
( шекья» 

„„» Хошя и умереть имЪ ЮпишерЪ судилЪ; 
> Но скрыла ихЬ вЪ себф ошеческа земля, 
Э› Грёшишь безсмершнымЪ есшь прошиву ихЬ 
( природы ; 
э› Но общей вс5хЪ судьбы рука неизбЪжима. 
90. Слышишь › ЕсхинЪ из сей самой 


надписи › чшо (Стрфшишь безсмершнымЪ есшь. 


-прошиву ихЪ природы)? Она не совзшни- 
хамЪ приписываешЪ силу. правишь воинами , 
но безсмерщнымЪ богамЪ. Для чегожь шы, 
беззаконникЪ , вЪ семЪ случа меня обвиня- 
ешЪ? И для чего говоришЪ ‘по, чшо на швою, 
и всБху швоихЪ главу да обрашяшЪ боги? 
Но между прочим», Аеиняне ., вЪ чемЪ доно- 
а и налыталЪ на меня ЕсхинЬ. одному 
Оле 
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боле всето л удивлялся. чшо онЪ воспоми+ 
ная ошхЬ бфдещвтяхр. кои прешерп$ло оше- 
чесшво , ни мыслилВ шакЪ, какЪ надлежит Ъ 
честному и усердному Гражданину , ни пка- 
калЪ. ниже внушренно о шомр  сожалфлТ. о 
Но громкимф и веселымЪ голосомЪ надЪялся 
меня обвинишь . подавая шёмЪ самимЪ о себ 
явный знак. СЪ какимЪ духомЪ взиралЬ 


`озЪ на бфдешвя ошечесшва, и сколь ошлич- 


ным? ошЪ других гражданЪ. Но подлинно 
шому, кошорый совфшуешЪь стараться о 
законахЪ и правлен!и общества, какЪ нын5 
Ескину , ежели ничего другато. шо по край- 
нЪй мёр5 надлежишф имфшь шакой духЪь, 
чтобы обЪ одномЪ о шомЪ же. о чемЬ всв 
граждане. радовашься, и обЪ одномЪ и том 
же печалитьсл . о чемЪ всЪ проче, и чшобы 
не прошивищься общему правлен1ю. Се шыу 
ЕсхинЪ явно учинилЪ обвиняя во всемЪ ме- 
ня, и говоря, чшо чрезЪ меня общество 
подвержено стало нещаспиямЪ , когда Аеиня* 
не не моему сов$шу сл$дуя начали подавать 
‘помощь ГрекамЪф. А есшьли бы вы се 
мн5 сказать позволили, чшо вы посредсшвомЪ 
моих совфшовЪ прошивостояли власши надЪ 
всфми почши Греками усилившейся; шо по- 
исшинн$ бы я се почелЪ за данный мнЪ ва- 
ми дар знашнфйций предЪ всфми. каюе вы 
другимЪ ни давали. Но я сего нескажу. (Ибо 
я. симЪ ‘бы прошиву васЪ погрфшилЪ ) ия 
знаю, чшо вы мн$ сей посшупокЪ никогда бы 
не просшили. Но ЕсхинЪ естьли бы былЪ чесш- 
ный гражданинь , шо бы по причин часшной 
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ь в 
со мною вражды не дерзнулЪ опорочивать пре-_ 
славныхЬ вашихЬ дБлЪь. 


_ ог. Но, чшо я вЪ се сЪ шоликимЪ жа- 
ромЪ всшупаюсь , когда ‘Есхинф гораздо важ- 
нзиш1я преступлеятя на меня вымыслилЪ? Ибо 
он меня укоряешЪ шЪмЪ, чшо я благод$- 
тшельсшвовалЪ Филиппу (о земля! о боги! } 
‚чшо уже онЪ усшыдишся сказать? Но подлин- 
но. ежели, осшавивЪ ложные доносы и непр! я 
шельскя укоризны пошребно будешЪ изсл8до- 
вашь шо, кого по самой исшинн$ можно при- 
знашь виновниками приключившихся намЪ не» 
щаспий ; шо мы найдемЪ вЪ каждомЪ город Ес- 
хину, а не мн подобныхЪ. Которые, когда Фи- 
липповы намбрен{я были еще слабы и малозаж- 
ны. при нашихЬ предубёжденгяхВ. совфшахъ 
и предсшавлен!и выгодь ‚ для гнусной своей’ 
корысши, разрушили пользу общесшва, оболь-= 
зщал и подкупляя дарами своихЪ согражданЪ 
д0 шхЪ порЪ, пока саЗлали ихЪЬ своими 
невольниками. ОессалонишянЪ ДаохЪ, Ки- 
неазЪ , Орасидей; АркадовЪ КеркидЪ. [еро- 
нимЪ . ЕвкалпидЪ; Аргивовь Миршись ‚, Тела- 
дамь . Мнасей; ИлеевЬ Евксиеей., Клеошимь , 
АрисшехмЪ ; МессинеевЪ НеонЪ и ®расилохЪ 
Богоненависшнаго Филада д5ши; СишонянЬ 
АристрамЪ , ЕпикрашЪ; КоринвянЪ ДинархЪ, 
ДимарашЪ ; Мегарейцов5 ПпиодорЪ › Еликсь , 
Перилай; Фивейцовь Тимолай ОеогишонЪ*, 
АнемишЪ; ЕввейцовЪ Ипсархь ; КлишархЪ\, 
СолисшрашЪ. КЪ изчисленю` именЪ всЪхь 
ИэмВнниковь неё досшанешЪь мн иБлаго дня. 
ие | -^ 8% 
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Всъ сти`, Аеиняне. каждый въ своемЪ ошече- 
сшв5  шакя же предпринимали намЗреня , 
какя предпринимали и си беззаконники, 
ласкашели и язвы общества, изЪ коихЪ каж» 
дый лишивЪ вытодЪ свое отечество усшупиль 
вольносшь свою прежде Филиппу, а нынё 
Александру - поставляя свое благополуч!:е вЪ 
сласшолюби и мерскихЪ дфлахЬ; а свободу 
‘ни ош какого правленёя независящую, (чшо 
у древнихь Грековф было закономЪ и прави- 
ломф щаспия } совсёмЪ пошеряли. 

9%. И шакЪ вЪ шоль безчесщяомЪ и 
всБмЪ извЪсшном» злоумышлени, или лучше. 
(ежели говоришь основащельно } вЪ предан! 
Греческой вольносши, какЪ общесщво предЪ 
всфми было в разсужденти моего правлен1я 
не винно ; так и я. А шы меня спрашива- 
ешЪ ‚› за какое славное д$ло ля требую вфн- 
ца? Я щшебв ошвфшешвую ; за шо, чшо, 
когда вс главные вЪ Греши начавЪ ошЪ 
шебя . прежде ФилиппомЪ „ анынВ Александ- 
ромЪ были подкупляемы; шо меня ни случай, 
ни ласковосшь словЪ, ни великосшь абфща- 
ний ..ни надежда, ни сшрахЪ, ни благосклон- 
ность не сильны были побудишь кЪ разруще- 
ню мною разсуждаемыхр ошечесшва вытгодЪ. 
И ежели как1я я какф всёмЪ симЪ, шакЪ и 
вамЪ даваль совфиы, що давалЪ не клоня ихЬ 
кЬ своей прибыли ’подобно, какЪ на зЪсахр; 
но во всемЪ посшуцалЪ справедливо и безко- 
рысшно. СверхЪ того. когда я имя поручен- 
ныя себ гораздо важнфиция должности, вс$ ци 
безЪ вреда и сЪ похвалою исполнилЪ; шо за ‹1е 
и прошу удосшоииь меня вфнца. 93. 
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93. А шо, чшо я ОИ сшзны и 


рвы. на чшо. шы клевешалЬ, я раз- 
суждаю бышь достойнымЪ о и 


похвалы. И чшо препяшсешвуешь ? Ноя сего- 


между моими дфлами не счишаю. Ибо не ка- 
мнями и не сшфнами оградилЪ я городЪ; шо 
‘и славишься симЪ не хочу. Но, ежели шы 
желаешЪ правильно, разсудишь о укрфплеши 
мною. города; шо увидишЪ оруж!е, города . 
страны. пристани, корабли. множество ко- 
ней и воинов. СимЪ укрфпилр я Ашшику 
столько . сколько возможно досшигвушщь чело- 
в5ческому разуму. симБ оградилЬ я всю 
обласшь. а не шолько Пирей и городЪ. Ия 
ни совфшами Филиппа. ни войскомВ поб$- 
жденЪ не быль; но полководцовЪ нашихЬ 
союзников» купно сЪ войсками подвергло ему 
зцасп!е, Какя могу привесшь кЪ сему я до- 
казашельсшва ? весьма  ясныя. 

94. Разсудише же, чшо надлежало дЪ- 
лашь усердному и справедливо сшарающему- 
ся о польз общесшва гражданину ? Не на- 
длежало ли ошЪ моря Еввеею заградишь Аш- 
шику ? СЪ средиземной стороны ВопИею? А 
ошЪ мфсшЬ , чшо близЪ Пелопонниса народа- 
ми СЪ ними см5жными ?` Не надлежало ли 
предвидВшь шого, какЪ бы безЪ всякой опа- 
сносши привозимЪ былЪ хл5бЪ вЪ Пиррей? 
Защищашь уже. пр!обрёшенное то г чрезЪ 
послан1е помощи, шо посредсшвомЪ р$чей 
п голосов? , ПроконнисЬ , ХерсонисЬ 
и ТенедЪ? ДругихЪ сшарашься привлечь 
хЪ себь в союзЪ , Визанпию , АвидЬ и Ев- 

вею ? 
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вею ?. Ошняшь у непр1яшелл большую часть 
войска. и вЪ чем наша республика имБла 
недосшашокЪ ; шо оной досшавишь. 

95. И шакь все се учинилЬ я посред- 
сшвомЪ своихЪ голосов и шщан!я, О чемЪ, 
Аеиняне , ежели кшо благосклонно разсудишЪ, 
шо подлинно найдешЪ , чшо я посшупалЪ во 
всемЪ справедливо. и не было ни одного спо- 
собнаго случая, которой бы я или по не- 
знан!ю ., или по нерадён!ю своему опусшилЪ. 
Но все шо. до чего силы. и разум одного. 
целовЪка сильны досшитнушь . я учинилЪ со- 
вершенно. А ежели, или насилме  щаспия . 
или худыя поступки ПОлКоводцовЪ ‚ или ЗЛО» 
дЪисшва предашелей, или все вмфсш$ сово- 
купившись колебало благополуч!е пфлаго. на- 
рода. шо вЪ чемЪф виновашф ДимосеенЪ ? Но 
ежели бы шаковЪ, каковЪ я увасЬ вЪ своемЪ 
досшоинсшвЪ быль. хошя одинЪ нашелся во 
всей Грецти, ежели бы хошя одинЪ нашелся 
ВЪ Фессами. хошя одинф вЪ Аркад!и . кошо- 
рый бы © шомЪ же размышлял , о чемЪ ия; 
шо бы ни одинЪ изЪ Греков оживущихь 
внушрь и вн$ города, не прешерпёлЪь сихЪ” 
нещаспий $ но вс5 бы будучи  свобод- 
ны и ни ошЪ кого не завися спокойно, без- 
опасно и благополучво жили вЪ своемЪ ошез 
чесшвЪ благодаря. какЪ вамЪ , судйи . шакЪ 
и всфмЪ АеинянамЪ за мнойя и великя мо- 
имЪ шщан1емф досшавленныя общесшву блага. 

96. Алчшобы вы изЪ моихЪ словЪ то- 
чно поняли. чшо я меньше говорю, нежели 
двлаю опасаясь ненависши; шо возьми ша-. 

бли- 
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блицу, и побчишай число вспомогательных» 
'ВойскЬ собранныхЪ по моему приговору: 
ЧИЕЛО ВОЙСКЪ 
Во 

ДИМОСОЕНОВУ ПРИГОВОБУ. 

ТакЪ. ЕсхинЪ . посшупашь надлежало 
добрему и усёрднему тражданину. (Чшо есть- 
ли бы щасшливо исполнилось, шо. по исшнн= 
н$ были бы мы вЪ цв5шущемЪ сосшоян!и $ 
й без обиды каждаго; а ежели бы сдБла- 
лось иначе. шо осшалось бы шфлько бышь 
ВсфмЪ спокойным, и никому нё жаловащься 
ва городЪ ина его прелиртяпия ; но сшавишв 
сего виною щаспие , кошорое шакЪ бышь су- 
дило ) а нё не радфшь о польз общественной $ 
нё шщишься получишь ошЪ непр:яшелей да. 
ры, не искать щаспия болёе непр:яшелямЪ ; 
нежели ошечесшву , и не клевешать на того , 
кошорый и товоришь и Д$лашь все шщишся 
достойное отечества, и швердо вЪ семБ 
стоиш$; при шомЪ, ежели кшо часшную при- 
4инишф обиду, шо оную не сбдержащь вф 
памяши: и наконенЪь не имфшь покоя сЪ 
обидою и коварсшвомЪ соединённаго, КакЪ 
чмасшо шы д$лаешЪ. 

97. Есть подлинно. Абинянё, есшь н8- 
кошорый покой невинный , и сЪ пользою оше- 
цесшва собдинённый. коимЪ Мноме изФ васВ 
часшно наслаждающся, Но ЕсхинЪ совсёМЪ раз- 
Личный ошЪ сего покой предпринялЪ. о Ибо 5 
удаляяся ошЪ общесшва , когда ему захо- 


\ешсл (чшо очень часто бываешЪ ) стере’ 


жешть $ 
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жешЪ › кбгда бы или вамЪ безпресшанныя 
Р$чи орашора наскучили. или. когда бы не 
зцаспие. либо другое чшо причинило обне- 


сшву какое нибудь б5дсшве (а сего многд 


вЪ челов$ческой жизни случаешся) по шомЪ 
вдрутЬ изЪ жившаго вФ покоф. какБ дух 
являешся орашоромЪ, и вычищеннымЪ голо- 
сомЪ собравЪ н$сколько словЪ и р$чей. про- 
износишЪ ихЪ ясно и однимЪ духомЪ, не кь 
нольз или пр!обрфшен!ю какоголибо блага. 
но кЪ б$дносши и безчест!ю всего общества, 
служащих. Но ошЪ сего шщан!я и шрудау 
ЕсхинЪ, есшьли бы только сте ошЪ искренняго , 
н для пользы вс5хЬ бодрешвующаго духа 
произходило. довольно надлежало бы родишься 
изящныхЬ и общесшву полезныхЪ плодовЪ ; 
а имянно: союзЪ городовЬ. вспомощество- 
ван!е деньгами, заведене купечесшва, Из 
дан!е полезныхЬ законов, сопрошивлен1е 


‚явнымЪ непряшелямВ ошечесшва. Ибо с18 


все вЪ прошедшее время было изсл$довано ›» 
чпо и подало случай доброму и чесшному 
тражданину оказашь свои успбхи, между ко- 
нми шы не былЪ ни первымЪ , ни вшорымЪ , 
ни шрешьимЪ . ни чешвершымЪ, ни пяшымЪ. 
ни шестымЪ; и ни какимЪ; ибо, когда бы 
«1е было шакЪ, шо бы посредсшвомЪ швоего 
шщан!я распространилось ошечесшво. Но сЪ 
кЪмЪ нашЪ тородЪ чрезЪ швои д®ла взошелЬ 
8Ъ союзЪ? Какую получилЪ помощь? Какую 
благосклонносшь и славу ? Какое посольство; 
какое правлён!е умножило честь онаго ? Ка- 
вая изЬ домашнихь, или чужесшранных В 
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ГреческихЪ вещей,’ надЪ коими шы былЪ 
главнымЪ „ получила успфхь? Как!я галеры $ 


кактя оружгя? Какгя присшани ? Какое сшрое“. 


нге. стфнЪ ? Какая конница? Какую шы изЪ 
всвхЬ сихЬ принесЪ пользу ? Какое шы 60- 
-гашымЪ или убогимЪ сдфлалЬ вспоможене ? 
Никакого. Но есшьли кшо скажешь, что хошя во 
Есхинв ничего шакого нёшЬ. ‘однако. есть 
усерд!е. Но гдБ? И когда? ВЪ шебЪ, кошо- 
рый. (о беззаконнёйн!й изЪ всёхЪ смерше 
ныхр ) и шогда, когда вс, кои публичныя 
къ народу ни говорили -р5чи. по нЪскольку 
давали вЪ дар республик$, когда наконець 
самЪь Арисшоникр для возвращенгя своего 
достоинсшва . плашилЪ деньги; и шогда шь 
ничего не дал; не для шого. чшобы шы не 
имфлВ: ибо. какь шебЪ не имфшь, кошорому 
очень не давно ошЪ Филона швсего шесшя въ 
наслфдешво досшалось больше пяши шалан- 
шоРЪ ? СверьхЪ шого ош ‘главныхЪ на Ффло- 
шахь получияЪ шы вЪ дарЬ два шаланша за 
шо, чшо исказалЪ Тр1:ирабхической законЪ. 
Но дабы мн5 с новыми ош словЪ раждаю- 
шимися словами ие ошсшашь ошЪ наспоящей 
рфчи . шо я о сем умолчу. Однако изЪ се- 
то ясно видфшь можно. чшо шебф вЪ шомЪ 
не бБдносшь препяшсщвовала, но шщанге не 
садЪлать чего Либо вЪ прошивносшь шёмЪ, по 
вол кошорыхЪ шы правилЪ все вЪ общесшвз. 

98. И шакЬ ч5мЪ шы продерской, и ко- 
тда прославился ? Когда надобно ушло шеб. 
чшо либо говоришь прошивЪ сихЪ, шогда 
имзлЪ шы голосЪ громкой и памяшь весьма 
о обшрую 
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острую . былЪ преизрядный комеманшЪ и 
ТрагикЪ подобный Феокрину. А чшо напосл$докБ 
воспоминаешЪр вЪ древносши бывшихЪ знамени- 
шыхЬ гражданЪ, се шы д5лаешЪ хорошо. Но 
не присшойно. Аеиняне, воспоминая шу благо- 
склонность. которую вы имфли кБ умершим 
уже мужамЪ. сравнивать меня сЪ ними, ко- 
шорый еще сЪ вами живу. Ибо, кшо неё 
знаешЪ ‚ чшо ко всфмЪ жизымр есшь какая 
шо великая. или малая ненависть? А кЪ 
умершимЪ уже и самые враги не оказываюш 
ненависши ? Слфдсшвенно, ежели с1е по наз 
Шур шакЬ, шо яли сравнивашься могу СЪ 
древними. мужами ? Меня ли публично слБду- 
юшЪ? Никакф:; (да и сравнене с1е не пра». 
вильно ) но съ тобою. Есхин?. и СЪ кёмБ 
либо изЪ шЪхЬ. кои посл5дуюшЪ швоимЪ совЪ- 
шамЪ, и еще живы + правильно. Разсуди шьы 
с1е, чшо сдБлаешЪ чесшь и пользу ошечесшву; 
поли. когда оно для благодвян! древнихЬ 
мужей (кои преславны и безчисленны ) нын$ 
оказываемыя осшавишр сЪ неблагодарноспию 
и поношен1емЪ; или шо. есшьли и нын8 
всБхЪ горящихь кЪ себ усердлемЪ почшишВ 
купно сЪ ш$ми досшодолжною чеспию , и на» 
традишЪ своею благосклонносшую. 

99. Подлинно $ ежели мн и е Нпозволи- 
ше сказать, мои дЪла . мои. совфщы , когда. 
по справедливосши разсмошрище, увидише . 


`° чшо сходны сЪ д$Злами и совфшами пр1обрфш- 


шихЪ похвалу вЪ древносши мужей; а швои, 
ЕсхкинЪ сходны СЪ дфлами шЪфхЬ, кои пре- 
хвальныхЬ сих гражданЪ щщились оклеве- 
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тывашь. Ибо довольно ‘ясно, чшо и в шв 
времена были нфкошорые . кои шакою же не 
нависпию’ и зависпию ,‚ какою шы. пылали 
кф современнымЪ имЪ мужамЪ ‚, аш мЪ . кри 
были гораздо прежде ихВ, приписывали по- 
хвалы. Ты мн$ говоришВ., что я имЪ ни вь 
чем} не подобенЪ ? А шы подобенЪ . ЕсхинЪ, 
или брашЪ швой ? Или другой кто изЪ нынзщ. 
нихЪ орашоровЪ? Ибо я никого подобнымЪ не 
почишаю. Но шы добрый мужЪ ( чтобы не ска- 
зашь чего непристойнаго ) живых сравнивай 
сЪ живыми же, и имЪ современными мужами, 
какЪ по ПтишовЪ . хороначальников? и подвиж- 


никозЪ. ФиламонЪ. хошя и гораздо 6без-. 


‚‘сильнфе был Главка Кароспия и других 
преждебывшихЪь подвижноковЪ ; однако за шо 
не лишенЪ былЪ вЪнца на Олими!йскихЬ играхЪ; 
но для пого, чшо превзошелЪ вЪ мужестшвВ 
своихр сверсшниковъ. былЪ увфнчанЪ. и 
прославленф побфдищелемр. И шы сравни- 
вай меня СЪ современными мн орашораз 
ми. с самим с0бъю, и сБЬ кёмЪ хочешь 
изЪ шфхЬ, (я никому не усшупаю ) изЪ ко- 
ихр вЪ шо время, когда всякой мотЪ пода- 
Ъфашь ошечесшву полезнфйция сов ты, и Когда 
каждый имфлр случай доказать себя усер- 
днфишим? отечеству , оказалось, что мои 
совфшы были полезнфйне , чшо моими голо- 
сами, моими законами и моими посольсшва- 
ми все было правимо. А изЪ васЪ, ЕсхинЪ., 
никто не оказался искуснымЪ , разве шоль- 
ко в оклевешывани моихЪ совзшовЪ. А 
когда се, (что о есщьли бы боги ошвраши- 
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ли!) было производимо, и уже не им$ли нуж- 
ды вр совфшникахь; но искали рабов для 
исполненгя повел5н!. кои готовы были `пра- 
няшь награду за предан ошечества. и кои 
охошно другихЬ обольщали; шогда шы и 
каждый изЪ сихЬ по своему порядку старались 
оказашься славными и знаменищыми коне 
содержашелями. А я поизнаюсь, чшо быль 
не столько богашЪ $ однако болЗе имфлЪ кВ 
отечестзу усердя, нежели вы. 

100. Но по моему мн$5н!ю, Аеиняне, двЪ 
суть должносши согласно сЪ нашурою живу- 
щаго Гражданина , слБдующия : (ибо я се о 
себЪ самомЪ безЪ зависши сказашь могу) 
во первыхЪ соблюсши досшоинсшво” и первен- 
‚‘сшво своего отечесшва . во вшерыхЪ всегда 
и во всБхЪ  дЪлахЬ оказывашь ему свое 
усердте. ему насЬ научаешЪ самая на- 
тура. Вы увидише, чшо я даже до сего 
времени имфльЬ кЬ’ вамЪ шакое усерд!е. 
Ибо я и шогда , когда меня при- 
говорили кЪ смерши; когда звали меня на 
судЬ у АмфикционоЕвЪ; когда мои непртяшели 
привлекали меня кЪ себЪ шо угрозами. шо 
обЪщан!ями ; когда наконец сих беззакон- 
ников? ‚ какь люшфИшихЬ зр$фрей на меня 
напущали., и тогда не осшавилЪ кЪ вамЪ сво- 
его усердтя. Сего причиною было шо, чшо я съ 
самаго начала избралЪ шошЪ исшинной снособЪ 


правлентя. чшобы соблюсшь чесшь, силу и. 


досшоинсшво отечесшва , оныя усугубляшщь „ 
и онымЪ совсёмЪ себя посвяшить. И я при 
благополуч!и непр:яшелей нехожу по площади сЪ 

ть. весе- 
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веселым® лицемЪ и улыбкою 5 не прошягаю 
шуда и сюда руки, ‘чшобы возвфстишь ра- 
’досшь ш$мЪ кой . какр надфюсь шамо ея 
обЪявяш: а услышавЪ о щаспии своего 
отечества, не ужасаюсь вдрутЪ, не печалюсь, | 
‘не пошупляю в землю глазр. какЪ обыкновен- | 
но длаюшЬ сти нечесшивцы,. кои безчестя ть 
ошечество . какЪ будшо шфмЬ самымЪ неё \ 
безчестяшЪ и самихЪ себя. (Но сшараюшщся о 
чужихВ ;$ и ежели при несчаспйи Греков? по- 
лужишЪ ща спе другимЪ; шо они сдинодущ- 
но хваляшЬ. и товоряшЪ : должно сшарашь- 
ся. чшобы оно продолжалось во вфки невре- 


ия тожехесет 


димо. 
тот, И шакЪ да не благоволяшЪ безсмерш* 


ные боги. и никшо изЪ васЪ воззрфшь на с!е 
безЪ ошвращен!я; но паче да исправящЪ оныхЬ 
‚ сердца и мысли! А ежели болзнь ихЪ столь 
неизлфчима; шо ошринувЪ ихЪ ошЪ всего 
общестава, челов ческаго да погубляюшЪ и да 
исшребляюшЪ на Земли и на мор$: а насЪ 
оставшихся да не укосняшЪ свободищь‘ошВ 
належащихЪ намЪ и угрожающихЬ страхдвЪ, 
и да наградямЬ незыблемымЪ заравтемь и благо | 
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реет тени чи тачек тие 
ке НС рее И НЙ, 


К7- 29733 


и 


| 


оо 


пет сриверие ль: ду илытеСаГИЯ 


але ть 


вах 


Союиг Спам #13 


